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Entwurf eines Energiegesetzes 


A. Problem 

Die ökologischen Belastungen des Verbrauchs von Energie haben 
zu dauernden Schäden der Umwelt geführt. Das Khma der Erde 
wird unter anderem durch das Verfeuern der fossilen Brennstoffe 
Öl, Kohle und Gas so verändert, daß katastrophale Folgen für die 
Erde drohen. 

Diese Katastrophe entwickelt sich schleichend, aber mit zuneh- 
mender Dynamik, weil der weltweite Energieverbrauch wegen der 
wachsenden Weltbevölkerung und der wirtschaftlichen Entwick- 
lung ohne eine grundlegende Reform der Energieversorgungs- 
struktur weiter steigen wird. Wird die Verschwendung der fossilen 
Energiereserven, die sich in Jahrmilhonen gebildet haben, unver- 
ändert fortgesetzt, werden die Energieressourcen in wenigen Jahr- 
hunderten erschöpft sein. 

Die heutige Energiepolitik ist deshalb nicht länger zu verantwor- 
ten. Sie gefährdet die Lebensgrundlagen kommender Generatio- 
nen. 

Die westlichen Industrieländer, die mehr als 50 % der Energie ver- 
brauchen, müssen bei der grundlegenden Reform der Energiever- 
sorgung vorangehen. Mit einer energiepohtischen Gesamtstrate- 
gie müssen wir: 

— die Energieversorgung den ökologischen Erfordernissen an- 
passen, 

— alle technischen Potentiale zur Energieeinsparung, zur ratio- 
nellen Energienutzung und zum Einsatz erneuerbarer Energien 
erschließen und ausschöpfen, 

— alle rechtlichen und administrativen Hemmnisse, die einer Er- 
höhung der Energieeffizienz entgegenstehen, beseitigen, 

— die Energieversorgung sichern, 

— die Nutzung der Kernenergie beenden. 
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B. Lösung 

Diese Reform der Energieversorgung ist nur möghch, wenn mit 
einem neuen Energiegesetz ein Ordnungsrahmen gesetzt wird, 
der eine sparsame und umweltverträgliche Energiedienstlei- 
stungsstruktur schafft. 

Mit dem neuen Energiegesetz werden das Energiewirtschaftsge- 
setz aus dem Jahre 1935 und das Energieeinsparungsgesetz aus 
dem Jahre 1976 abgelöst. 

Das Energierecht erhält eine neue Grundlage, Sein Geltungsbe- 
reich erstreckt sich nicht nur auf die sichere Versorgung mit Ener- 
gieträgern, sondern auf den gesamten Bereich der Bereitstellung 
von Energiedienstleistungen, insbesondere auf Maßnahmen der 
Energieeinspamng, der rationellen Energienutzung und der Aus- 
weitung des Einsatzes erneuerbarer Energien, 

Die Reform der Energieversorgung ist besonders dringlich in den 
neuen Bundesländern. Hier müssen wir die Energieeffizienz noch 
weit stärker verbessern als in den alten Ländern, da pro Kopf zwi- 
schen 20 und 30 % mehr Energie verbraucht wird. Wir müssen fer- 
ner die einseitige Abhängigkeit von der Braunkohle abbauen. Die 
zentral gelenkte Energieversorgung muß durch dezentrale Versor- 
gungsstrukturen ersetzt werden, bei denen den Gemeinden wie- 
der das Recht eingeräumt wird, in ihrem örüichen Wirkungskreis 
für die Energieversorgung zu sorgen. Dezentrale Strukturen för- 
dern die Einsatzchancen moderner Kraft-Wärme-Kopplung, die 
Sanieiung der Fernwärme, die Energieeinsparung und den Um- 
weltschutz. Das neue Energiegesetz schafft diese Strukturen auch 
in den neuen Ländern. 

Folgende Regelungen sind vorgesehen: 

— die Bereitstellung von Energiedienstleistungen muß sicher, um- 
weltverträglich, ressourcenschonend, risikoarm, rationell und 
gesamtwirtschaftlich kostengünstig gewährleistet werden, 

— alle technisch und wirtschafthch vertretbaren Möghchkeiten 
zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Ener- 
gien müssen ausgeschöpft werden, 

— die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieaus- 
nutzung werden verschärft, 

— die Gemeinden sind die Träger der Energieversorgung. Sie 
legen die Versorgungsgebiete und die Vorranggebiete für die 
Fernwärmeversorgung fest. Sie schheßen mit den Energieun- 
temehmen Konzessionsverträge ab, 

— die Anschluß- und Versorgungspfücht der Energieunterneh- 
men bleibt bestehen, 

— die Versorgungsbedingungen auch für Sonderabnehmer sowie 
die Preise sind bekanntzugeben, 

— jede Versorgungstätigkeit bedarf einer behördlichen Genehmi- 
gung, 

— vor der Genehmigung von neuen Energieanlagen sind alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, den Energiebedarf durch ander- 
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weitige umweltschonende imd energiesparende Maßnahmen 
zu decken, 

— die Energieuntemehmen sind verpflichtet, die Einspeisung von 
Energie aus Abwärmenutzung, Kraft-Wärme-Kopplung, erneu- 
erbaren Energien oder Abfallenergie zu gestatten. Die Vergü- 
tung erfolgt entsprechend den mittelfristig durch die Einspei- 
sung vermeidbaren Kosten, 

— die Tarif- und Vertragsgestaltung unterhegt in voUem Umfang 
der staatiichen Aufsicht. Grundlage sind die zurechenbaren 
Kosten der Energieversorgung, 

— die Konzessionsabgaben können von ahen Gemeinden erho- 
ben werden. Die Gemeinden verpflichten die Energieunterneh- 
men zur besonderen Förderung von Energieeinsparung und 
der Kraft-Wärme-Kopplung, 

— die Gemeinden und Energieuntemehmen sollen Energiekon- 
zepte aufstellen. Die zuständigen Behörden können die Auf- 
stellung von Energiekonzepten zur Voraussetzung ihrer Ge- 
nehmigimg machen, 

— die Bimdesregiemng stellt mindestens alle vier Jahre ein Ener- 
gieprogramm auf. 


C. Alternativen 

Keine 


D. Kosten 

1. Die ökologische Umstmkturiemng der Energieversorgung soU 
dazu beitragen, die externen Kosten der Umweltbelastung und 
der Ressourcenverschwendung abzusenken. 

Die Maßnahmen der rationellen Energienutzung und des Ein- 
satzes emeuerbarer Energien werden mittelfristig die Gesamt- 
kosten der benötigten Energiedienstleistung senken. 

2. Durch die Umstmkturierung wird die wirtschaftiiche Produk- 
tion angeregt. Es werden zahlreiche Dauerarbeitsplätze im pro- 
duzierenden und Dienstleistungsgewerbe entstehen. Beson- 
ders hoch sind die Beschäftigungsimpulse im Mittelstand und 
im Handwerk. 

3. Es werden keine bedeutsamen zusätzhchen Belastimgen der 
öffenüichen Haushalte entstehen. 
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Entwurf eines Energiegesetzes 


Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos- 
sen: 


I. TEIL 

Allgemeine Vorschriften 

§1 

Ziele des Gesetzes 

(1) Die Bereitstellung von Energie die nstleistungen 
ist eine öffentliche Aufgabe. Sie ist sicher, umweltver- 
träghch, ressourcenschonend, risikoarm, rationell und 
gesamtwirtschaftiich kostengünstig zu gewährlei- 
sten. 

(2) Wer Gebäude sowie Anlagen und Einrichtungen 
zur Umwandlung und Nutzung von Energie plant, 
errichtet oder betreibt, muß sicherstellen, daß 

1. zur Schonung der begrenzten Energieressourcen 
und zur Vermeidung energiebedingter ökologi- 
scher und sozialer Belastungen mögüchst wenig 
nicht erneuerbare Primärenergie eingesetzt wird; 

2. zunächst alle technisch und wirtschaftlich vertret- 
baren Möghchkeiten zur Energieeinsparung und 
Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschöpft wer- 
den; 

3. zur Bereitstellung der erforderhchen Nutzenergien 
mögüchst rationelle Techniken und Anlagen mit 
möglichst niedrigem spezifischen Energiever- 
brauch und niedrigen gesamtwirtschaftüchen 
Folgekosten, insbesondere Techniken der Kraft- 
Wärme-Kopplung, genutzt werden, die den Einsatz 
an nicht erneuerbarer Primärenergie minimieren; 

4. zur Deckung des Bedarfs an Niedertemperatur- 
wärme mögüchst wenig technisch hochwertige 
Energie, insbesondere Elektrizität, und, soweit 
mögüch, energetisch geringwertigere Umge- 
bungs- oder Abwärme verwendet wird. 

(3) Die Sicherheit der Versorgung ist langfristig zu 
gewährleisten. Dazu müssen alle erforderhchen Maß- 
nahmen ergriffen werden, um die Abhängigkeit von 
Energieimporten durch stärkere Nutzung heimischer 
Energieträger zu verringern. 

§2 

Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Be- 
reitstellung von Energiedienstleistungen durch Er- 
zeugung, Umwandlung, Verteilung, Abgabe und 
Nutzung von Energie, insbesondere leitungsgebun- 


dener Energie sowie durch Maßnahmen der Energie- 
einsparung und der rationellen Energienutzung. 

§3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Energiedienstleistung ist der Nutzen des Einsat- 
zes von Energie für den Verbraucher. Sie ist das Er- 
gebnis einer kombinierten Anwendung von Endener- 
gie und rationeller Energienutzung. 

(2) Primärenergien sind die Energieträger, aus de- 
nen durch Umwandlung Endenergien hergestellt 
werden. Endenergien sind die vom Letztverbraucher 
unmittelbar einsetzbaren Energien. Nutzenergien 
sind die in Wärme, Kraft und Licht umgewandelten 
Endenergien. 

(3) Leitungsgebundene Energie ist die dem Ver- 
braucher über ein Verteünetz in Form von Elektrizität, 
Gas oder Fernwärme zugeführte Energie. 

(4) Energieanlagen sind Anlagen, die der Erzeu- 
gung, Umwandlung, Verteilung oder Abgabe von 
Energie dienen. 

(5) Erneuerbare Energien sind Sonnenenergie, 
Wasserkraft, Windenergie, geothermische Energie, 
Umgebungswärme, Energie aus Biomasse sowie 
Energie aus unvermeidbaren Abfällen. 

(6) Kraft-Wärme-Kopplung ist die gemeinsame Er- 
zeugung von Kraft bzw. Strom und Nutzwärme unter 
weitgehender Vermeidung von Abwärme. 

(7) Energieunternehmen im Sinne dieses Gesetzes 
sind — unbeschadet der Rechtsform und der Eigen- 
tumsverhältnisse — alle Unternehmen und Betriebe, 

1. die andere mit leitungsgebundenen Energieträ- 
gern versorgen, und auf diese Weise mit der öffent- 
Üchen Energieversorgung betraut sind und 

2. im Rahmen dieser Tätigkeit Maßnahmen zur Ein- 
sparung von Energie durchführen oder Unterneh- 
men dieser Art betreiben. 

(8) Energieversorgung ist die Versorgung anderer 
mit Energie. 


IL TEIL 

Einsparung von Energie in Gebäuden 

§4 

Wärmeschutz bei zu errichtenden Gebäuden 

(1) Wer ein Gebäude errichtet, das seiner Zweckbe- 
stimmung nach beheizt oder gekühlt werden muß, 
hat, um Energie zu sparen, den Wärmeschutz nach 
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Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlassenden Rechts- 
verordnung so zu entwerfen und auszuführen, daß 
beim Heizen und Kühlen vermeidbare Energieverlu- 
ste unterbleiben. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden 
und ihren Bauteilen festzusetzen. Die Anforderungen 
können sich auf die Begrenzung des Wärmedurch- 
gangs an der Gebäudehülle sowie der Lüftungswär- 
meverluste und auf ausreichende raumklimatische 
Verhältnisse beziehen. Bei der Begrenzung des 
Wärmedurchgangs ist der gesamte Einfluß, der die 
beheizten oder gekühlten Räume nach außen und 
zum Erdreich abgrenzt, sowie derjenigen Bauteile zu 
berücksichtigen, die diese Räume gegen Räume ab- 
weichender Temperatur abgrenzen. Bei der Begren- 
zung von Lüftungswärmeverlusten ist der gesamte 
Einfluß der Lüftungseinrichtungen, der Dichtheit von 
Fenstern und Türen sowie der Fugen zwischen einzel- 
nen Bauteilen zu berücksichtigen, ln den Anforderun- 
gen ist ein Norm-Höchstverbrauch an Nutzenergie 
pro m2 Nutzfläche und Jahr festzulegen, der den Wert 
von 80 kWh bei freistehenden Ein- und Zweifamihen- 
häusern und von 70 kWh bei anderen Gebäuden nicht 
überschreiten darf. Für mit elektrischen Widerstands- 
heizungen beheizte Gebäude sind um 40 % niedrigere 
Werte einzuhalten. Die Anforderungen an den 
Wärmeschutz sollen entsprechend dem fortschreiten- 
den technischen Stand erhöht werden. 

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anfor- 
derungen an den bauhchen Wärmeschutz stellen, 
bleiben sie unberührt. 

§5 

Anforderungen an heizungs- und raumlufttechnische 
Anlagen sowie an Warmwasseranlagen 

(1) Wer heizungs- oder raumlufttechnische oder der 
Versorgung mit Warmwasser dienende Anlagen oder 
Einrichtungen in Gebäude einbaut oder einbauen 
läßt, hat bei Entwurf, Auswahl und Ausführung dieser 
Anlagen und Einrichtungen und durch Verwendung 
effizienter Techniken nach Maßgabe der gemäß Ab- 
satz 3 zu erlassenden Rechtsverordnung dafür Sorge 
zu tragen, daß diese Anlagen nicht mehr an nicht 
erneuerbarer Primärenergie verbrauchen, als zur be- 
stimmungsgemäßen Nutzung erforderlich ist. 

(2) Technisch hochwertige nicht erneuerbare Ener- 
gien sind nur zu verwenden, wenn es technisch oder 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, Anlagen der Kraft- 
Wärme-Kopplung oder von erneuerbaren Energien zu 
errichten oder von Angeboten anderer zur Wärmever- 
sorgung aus solchen Anlagen oder zur Versorgung 
mit Abwärme Gebrauch zu machen. Technische und 
wirtschafthche Vorteile einer gemeinsamen Versor- 
gung von mehreren Gebäuden sind auszuschöpfen. 
Bei der Ermittlung der Wirtschaf thchkeit von Anlagen 
in Kraft-Wärme-Kopplung ist von Stromerlösen aus- 
zugehen, die den in § 17 festgelegten Bedingungen 
mindestens entsprechen. 


(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
vorzuschreiben, welchen Anforderungen die Beschaf- 
fenheit und die Ausführung der in Absatz 1 genann- 
ten Anlagen und Einrichtungen genügen müssen, da- 
mit vermeidbare Energieverluste und Umweltbela- 
stungen unterbleiben. Für zu errichtende Gebäude 
können sich die Anforderungen beziehen auf 

1. den Jahresnutzungsgrad, die Auslegung und die 
Leistungsaufteilung der Anlagen; 

2. die Festlegung von Untergrenzen für den 
Wärmeleitungsbedarf von Gebäuden, oberhalb 
dessen die Möghchkeit der Errichtung von Anla- 
gen in Kraft-Wärme-Kopplung gemäß Absatz 2 zu 
prüfen ist. Dabei soll ein Energiepaß nach § 10 er- 
stellt werden; 

3. die Ausbildung gebäudeinterner Verteilungsnetze 
zur Kälte- oder Wärmebereitstellung für Heizung, 
Warmwasser und Geräte mit Warmwasserbedarf 
oder für Kühlzwecke; 

4. die Begrenzung der Brauchwassertemperatur; 

5. die Einrichtungen der Regelung und Steuerung 
von Versorgungssystemen für Wärme oder Kälte; 

6. den Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen; 

7. die Dimensionierung und den Energiebedarf von 
erforderhchen Hüfseinrichtungen; 

8. die meßtechnische Ausstattung zur Verbrauchser- 
fassung; 

9. weitere Eigenschaften der Anlagen und Einrich- 
tungen, soweit dies im Rahmen der Zielsetzung des 
Absatzes 1 aufgrund der technischen Entwicklung 
erforderhch wird. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, soweit 
in bestehende Gebäude bisher nicht vorhandene An- 
lagen oder Einrichtungen eingebaut oder vorhandene 
ersetzt, erweitert oder umgerüstet werden. Bei we- 
senthchen Erweiterungen oder Umrüstungen sollen 
die Anforderungen auf die gesamten Anlagen oder 
Einrichtungen erstreckt werden. Außerdem können 
Anforderungen zur Ergänzung der in Absatz 1 ge- 
nannten Anlagen und Einrichtungen mit dem Ziel ei- 
ner Senkung des Energiebedarfs gestellt werden. 

(5) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anfor- 
derungen an die in Absatz 1 genannten Anlagen und 
Einrichtungen stellen, bleiben sie unberührt. 


§6 

Anforderungen an den Betrieb 
heizungs- und raumlufttechnischer Anlagen 
sowie von Warmwasseranlagen 

(1) Wer heizungs- oder raumlufttechnische oder der 
Versorgung mit Kälte, Wärme oder Warmwasser die- 
nende Anlagen oder Einrichtungen betreibt oder be- 
treiben läßt, hat dafür Sorge zu tragen, daß sie nach 
Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlassenden Rechts- 
verordnung so instandgehalten und betrieben wer- 
den, daß nicht mehr Energie verbraucht wird, als zu 
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ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung erforderlich ist. 
Vorhandene Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
sind mit Vorrang zu betreiben, Abwärme ist mit Vor- 
rang zu nutzen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
vorzuschreiben, welchen Anforderungen der Betrieb 
der in Absatz 1 genannten Anlagen und Einrichtun- 
gen genügen muß, damit vermeidbare Energieverlu- 
ste unterbleiben. Die Anforderungen können sich auf 
die sachkundige Bedienung, Instandhaltung, regel- 
mäßige Wartung und auf die bestimmungsgemäße 
Nutzung der Anlagen und Einrichtungen beziehen. 

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anfor- 
derungen an den Betrieb der in Absatz 1 genannten 
Anlagen und Einrichtungen stellen, bleiben sie unbe- 
rührt. 

§7 

Sonderregelungen und Anforderungen 
an bestehende Gebäude 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
von den nach den §§ 4 bis 6 zu erlassenden Rechts- 
verordnungen Ausnahmen zuzulassen und abwei- 
chende Anforderungen für Gebäude und Gebäude- 
teile vorzuschreiben, die nach ihrem üblichen Ver- 
wendungszweck 

1. wesentlich unter oder über der gewöhnlichen 
durchschnittlichen Heizdauer beheizt werden 
müssen; 

2. eine Innentemperatur unter 15 °C erfordern; 

3. den Heizenergiebedarf durch die im Innern des 
Gebäudes anfallende Abwärme überwiegend dek- 
ken; 

4. nur teilweise beheizt werden müssen; 

5. eine überwiegende Verglasung der wärmeübertra- 
genden Umfassungsflächen erfordern; 

6. nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind; 

7. zum Schutze von Personen oder Sachwerten einen 
erhöhten Luftwechsel erfordern; 

8. nach der Art ihrer Ausführung für eine dauernde 
Verwendung nicht geeignet sind, 

soweit der Zweck des Gesetzes, vermeidbare Energie- 
verluste zu verhindern, dies erfordert oder zuläßt. 
Satz 1 gilt entsprechend für die in § 5 Abs. 1 genann- 
ten Anlagen und Einrichtungen in solchen Gebäuden 
oder Gebäudeteilen. 

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, daß für bestehende Gebäude, Anlagen 
oder Einrichtungen einzelne Anforderungen nach den 
§§ 4, 5 Abs. 1 und 2 und § 7 Abs. 1 gestellt werden 
können, wenn die Maßnahmen generell zu einer we- 
sentlichen Verminderung der Energieverluste beitra- 
gen und die Aufwendungen durch die eintretenden 


Einsparungen innerhalb angemessener Fristen er- 
wirtschaftet werden können. 

(3) Für bestehende Gebäude des Bundes sind zu- 
sätzlich die nach den §§4,5 und 7 Abs. 1 bis 3 gestell- 
ten Anforderungen dann einzuhalten, wenn die dazu 
erforderlichen Maßnahmen durch die eintretenden 
Einsparungen innerhalb der technischen Lebens- 
dauer der betroffenen Gebäudeteüe, Anlagen und 
Einrichtungen erwirtschaftet werden. Die Bundesre- 
gierung wirkt darauf hin, daß bei den der Aufsicht des 
Bundes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts die entspre- 
chenden Maßnahmen durchgeführt werden. 

§8 

Verteilung der Betriebskosten 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
vorzuschreiben, daß 

1. der Energieverbrauch der Benutzer von heizungs- 
oder raumlufttechnischen oder der Versorgung mit 
Brauchwasser dienenden gemeinschaftüchen An- 
lagen oder Einrichtungen erfaßt wird; 

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Einrichtun- 
gen so auf die Benutzer zu verteilen sind, daß dem 
Energieverbrauch der Benutzer Rechnung getra- 
gen wird. 

§9 

Anlagen zur Stromerzeugung 

Neue Anlagen zur reinen Stromerzeugung ohne 
Wärmeauskopplung oder Abwärmenutzung mit nicht 
erneuerbaren Energieträgern müssen einen Wir- 
kungsgrad von mindestens 40% erreichen. Bei Anla- 
gen, die überwiegend mit Gas betrieben werden, sind 
50% zu erreichen. 

§ 10 

Energiepaß 

(1) Beim Verkauf eines Gebäudes nach dem 1. Ja- 
nuar 1990 hat der Verkäufer vor Abschluß des Kauf- 
vertrages dem Käufer einen gebäudebezogenen 
Energiepaß vorzulegen. 

(2) Der Energiepaß muß mindestens Angaben ent- 
halten über: 

— die Beschaffenheit der den Energieverbrauch be- 
einflussenden Bauteile, Anlagen und sonstigen 
Einrichtungen, 

— den Energieverbrauch und die Betriebskosten der 
Energieversorgung, 

— die Eignung für die Errichtung von Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung oder für den Energiebe- 
zug aus solchen Anlagen und für die Nutzung er- 
neuerbarer Energien, 
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— möghche Maßnahmen zur Verminderung des 
Energieverbrauchs entsprechend den technischen 
Anforderungen der §§ 4 bis 7, die Investitionsko- 
sten dieser Maßnahmen sowie deren Wirtschaft- 
hchkeit. 

(3) Der Eigentümer eines vermieteten Gebäudes hat 
dem Mieter einen Energiepaß vorzulegen. 


m. TEIL 

Energieversorgung 

§ 11 

Die Träger der Energieversorgung 

( 1) Die Versorgung anderer mit leitungsgebundener 
Energie sowie im Rahmen dieser Tätigkeit die Durch- 
führung von Maßnahmen zur Einsparung von lei- 
tungsgebundener Energie stellen die Gemeinden im 
Rahmen ihrer Daseinsvorsorge sicher. 

(2) In Erfüllung dieser Aufgabe können sie eigene 
Energieunternehmen büden oder damit ganz oder 
teüweise andere örtüche, regionale oder überregio- 
nale Energieuntemehmen beauftragen. 

(3) Jedes Energieuntemehmen, das ein bestimmtes 
Gebiet versorgt, hat der zuständigen Behörde alle vier 
Jahre darzulegen, welche Maßnahmen von ihm selbst 
oder von den von ihm versorgten Abnehmern ergrif- 
fen werden, um die Ziele des Gesetzes zu erfüllen. 

§ 12 

Versorgungsgebiete 

(1) Versorgungsgebiete für leitungs gebundene 
Energie werden von den Gemeinden gemäß den Zie- 
len dieses Gesetzes festgelegt. 

(2) Versorgungsgebiete können durch Konzessions- 
verträge der Energieuntemehmen mit den Gemein- 
den und durch Demarkationsverträge zwischen Ener- 
gieuntemehmen gemäß § 19 festgelegt werden. Die 
Laufzeit kann bis zu 20 Jahren betragen, wenn sich 
die Vertragsparteien verpflichten, alle Möghchkeiten 
der rationellen Energienutzung, für eine Fernwärme- 
versorgung und von erneuerbaren Energien auszu- 
schöpfen. Im übrigen beträgt die Laufzeit zehn 
Jahre. 

(3) Die Gemeinden oder Energieuntemehmen im 
Einvernehmen mit der Gemeinde legen Vorrangge- 
biete für die Fernwärmeversorgung fest, wenn die 
Fernwärmeversorgung zumutbar ist und die Wärme 
aus emeuerbaren Energien, aus Abwärmenutzung 
oder aus Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen werden 
kann. 

(4) Die Festlegung von Versorgungs- und Vorrang- 
gebieten sowie die Konzessions- und Demarkations- 
verträge bedürfen der Anzeige bei den zuständigen 
Behörden. 


§ 13 

Genehmigung der Versorgungstätigkeit 

(1) Der Genehmigung durch die zuständige Be- 
hörde bedarf, wer 

1. die Versorgung anderer mit einer leitungsgebun- 
denen Energie aufnimmt oder 

2. seine Versorgungs tätigkeit 

a) durch Aufnahme der Versorgung mit einer wei- 
teren leitungsgebundenen Energie oder 

b) durch Aufnahme der Versorgung in einem von 
ihm bisher nicht versorgten Gebiet oder, 
wenn er kein Gebiet versorgt, 

c) durch Aufnahme der Versorgung weiterer Per- 
sonen, die nicht Energieunternehmen sind, 

ausdehnt. 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates festlegen, daß Ver- 
sorgungstätigkeiten von geringem Umfang keiner 
Genehmigung bedürfen. 

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, 
wenn 

1 . der zu erwartende Bedarf an Energiedienstleistun- 
gen im Sinne des § 1 gedeckt wird; 

2. keine Tatsachen vorliegen, die die Unzuverlässig- 
keit des Antragstellers als Unternehmer oder der 
für die Führung der Geschäfte bestellten Personen 
dartun. 

(3) Die Genehmigung kann ganz oder teilweise 
widerrufen werden, wenn das Unternehmen außer- 
stande ist, die ihm durch dieses Gesetz auferlegten 
Pflichten zu erfüllen. 

(4) Die zuständige Behörde kann ein anderes Ener- 
gieunternehmen mit der Versorgungstätigkeit beauf- 
tragen, wenn ihm die Übernahme zugemutet werden 
kann. Das Energieunternehmen ist dann verpflichtet, 
dem Auftrag nachzukommen. Das beauftragte Ener- 
gieunternehmen tritt in die Rechte und Pflichten aus 
den Energieversorgungs- und Energiebezugsverträ- 
gen ein. Das beauftragte Energieunternehmen kann 
die zur Sicherstellung der Versorgung erforderhchen 
Änderung an den Anlagen vornehmen. 

§ 14 

Allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht 

(1) Versorgt ein Energieunternehmen ein bestimm- 
tes Gebiet, so ist es verpflichtet, seine Versorgungs- 
und Lieferbedingungen und seine Preise öffentiich 
bekanntzugeben und zu diesen Bedingungen und 
Preisen jeden Energieverbraucher auf Verlangen an 
sein Versorgungsnetz anzuschheßen und zu versor- 
gen. 

(2) Die allgemeine Anschluß- und Versorgungs- 
pflicht besteht nicht. 
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1. wenn der Anschluß oder die Versorgung dem Ener- 
gieunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen 
nicht zugemutet werden kann, 

2. wenn die benötigte Energiedienstleistung auf an- 
dere Weise erhebhch günstiger im Sinne der Ziele 
dieses Gesetzes zu wirtschaftiich zumutbaren Be- 
dingungen erbracht werden kann. 

§ 15 

Genehmigung von Energieanlagen 

(1) Die Errichtung, die Erneuerung, die Erweiterung 
oder sonstige wesentliche Änderung sowie die Stille- 
gung von Anlagen, die der Erzeugung oder Vertei- 
lung von leitungsgebundener Energie dienen, bedür- 
fen der Genehmigung durch die zuständige Behörde. 
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen von der 
Genehmigungspfhcht festlegen, insbesondere für 
Verteüungsanlagen bei Vorlage eines Investitions- 
konzeptes des Antragstellers sowie für Energieanla- 
gen, die ganz oder überwiegend zur Deckung des 
Eigenbedarfs bestimmt sind. 

(2) Der Genehmigungsantrag muß eine Darstellung 
des Vorhabens sowie den Nachweis enthalten, daß 
die in Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt 
sind. Die Bundesregierung regelt durch Rechtsverord- 
nung mit Zustimmung des Bundesrates, welche Anga- 
ben im Genehmigungsantrag erforderhch sind und für 
welche Vorhaben mit dem Genehmigungsantrag ein 
Energiekonzept vorzulegen ist, in dem der Antragstel- 
ler die wesenthchen von ihm geprüften Vorhaben- 
alternativen sowie die wichtigsten Auswahlgründe 
darzulegen hat. 

(3) Die Genehmigung soll erteilt werden, wenn 

1. das Vorhaben des Antragstellers zur Deckung des 
Bedarfs an Energie dienstleistungen erforderhch ist, 

2. der Antragsteller alle wesentlichen Möglichkeiten 
ausgeschöpft hat oder ausschöpfen wird, um den 
künftig zu erwartenden Bedarf an Energie dienst- 
leistungen in dem von ihm versorgten oder behe- 
ferten Gebiet insgesamt rationeller und umwelt- 
schonender im Sinne der Ziele dieses Gesetzes zu 
decken; Antragsteller, die als Energieunternehmer 
ein Gebiet versorgen, sollen zudem darlegen, wel- 
che Maßnahmen sie ergriffen haben, auf andere 
Unternehmen, öffenthche Körperschaften und pri- 
vate Haushalte einzuwirken, sich ebenfalls im 
Sinne der Ziele dieses Gesetzes zu verhalten, 

3. andere öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht 
entgegenstehen, 

4. die bei dem Betrieb der Anlage entstehenden Ener- 
gieverluste nach dem Stand der Technik minimiert 
sind und 

5. die bei dem Betrieb der Anlage entstehenden 
Schadstoffe nach dem Stand der Technik schadlos 
und ordnungsgemäß verwertet oder, soweit eine 
Verwertung technisch unzumutbar oder nicht 
möglich ist, als Abfälle ohne Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit entsorgt werden. 


(4) Zur Erfüllung der in Absatz 3 bezeichneten Ge- 
nehmigungsvoraussetzungen ist die nachträghche 
Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen 
zulässig, wenn sie 

1. für den Antragsteller wirtschafthch zumutbar und 

2. nach dem Stand der Technik erfüllbar 
sind. 

(5) Die Genehmigung darf nicht deshalb versagt 
werden, weil das beantragte Vorhaben den wirt- 
schaftlichen Betrieb von vorhandenen, weniger ratio- 
nell und umweltverträglich arbeitenden Energieanla- 
gen anderer Unternehmen gefährden könnte. 

(6) Energieanlagen, die nicht mehr benutzt werden 
oder für die das Energieunternehmen eine den Zielen 
dieses Gesetzes entsprechende Verwendung nicht 
mehr nachweisen kann, sind auf Kosten des Energie - 
Unternehmens zu beseitigen. 

§ 16 

Umweltverträglichkeitsprüfung, 

Raumordnungsverfahren 

Vor der Erteilung einer Genehmigung nach § 15 
sind die Ergebnisse der Umweltverträghchkeitsprü- 
fung und des Raumordnungsverfahrens zu berück- 
sichtigen. 

§ 17 

Einspeisung 

(1) Die Energieunternehmen mit Gebietsversor- 
gung sind verpfhchtet, jedem Erzeuger leitungsge- 
bundener Energie innerhalb eines Versorgungsgebie- 
tes die Einspeisung von Energie aus Abwärmenut- 
zung, Wärme- Kraft-Kopplung, erneuerbaren Ener- 
gien oder Abfallenergien in das Versorgungsnetz zu 
gestatten. 

(2) Die Vergütung erfolgt entsprechend den langfri- 
stig durch Einspeisungen vermeidbaren Kosten. Diese 
umfassen die variablen Kosten sowie die Kosten für 
die Investitionen neuer Versorgungseinrichtungen in 
den Bereichen Erzeugung, Transport, Verteilung und 
Reservehaltung. 

(3) Eigenerzeuger dürfen hinsichtlich der Versor- 
gung mit Energie nicht schlechter gestellt werden als 
Bezieher von Energie ohne eigene Erzeugung. 


IV. TEIL 

Versorgungsbedingungen 

§ 18 

Tarif- und Vertragsgestaltung 

(1) Grundlage der Struktur und der Höhe der Ener- 
giepreise und -tarife sind die zurechenbaren Kosten 
der Energieversorgung. Größere Energieverbraucher 
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mit einem Abnahme verhalten, das eine individuelle 
Zuweisung der Kosten erforderlich macht, erhalten 
Sonderverträge. Energieverbrauchsgruppen mit ähn- 
lichem Abnahmeverhalten und einer ausgeghchenen 
Durchmischung der einzelnen Verbraucher erhalten 
einheitliche Tarife. 

(2) In dem von einem Energieunternehmen versorg- 
ten Gebiet sind Tarife und Sonderverträge für ver- 
gleichbare Abnahmefälle einheithch zu gestalten. 

(3) Die Preis-, Tarif- und Vertragsgestaltung muß 
geeignet sein, eine gleichmäßige Lastverteilung über 
die Nachfragezeit zu erreichen und wirtschaftüche 
Anreize zur Verminderung des Energiebedarfs zu ge- 
ben. Die Preise, Tarife, Liefer-, Bezugs- und Einspei- 
severträge unterhegen der Genehmigung der zustän- 
digen Behörde. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu- 
stimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zu 
erlassen, die enthält: 

— allgemeine Versorgungsbedingungen für lei- 
tungsgebundene Energie; 

— Regelungen über Abschluß, Gegenstand und Be- 
endigung der Lieferverträge, die Rechte und 
Pfhchten der Energieverbraucher, der Gemeinden 
und der Energieunternehmen enthalten; 

— Bedingungen für die Gestaltung von allgemeinen 
Tarifen, Sonderverträgen und Einspeiseverträ- 
gen. 


§ 19 

Versorgungsverträge und Konzessionsabgaben 

(1) Gemeinden können mit einem von ihnen beauf- 
tragten Energieunternehmen als Entgelt für das Recht 
auf Versorgung und die Benutzung der öffenthchen 
Straßen und Wege die Zahlung von Konzessionsabga- 
ben vereinbaren. 

(2) Für die Verträge gelten folgende Anforderun- 
gen: 

1. Die Konzessionsabgabensätze leitungsgebunde- 
ner Strom- und Wärmeversorgung sind innerhalb 
einer Gemeinde gleich hoch. Alle Gemeinden in- 
nerhalb einer Gemeindegrößenklasse erhalten 
gleich hohe Konzessionsabgabensätze. Darüber 
hinausgehende Entgelte und Gebühren dürfen nur 
vereinbart werden, wenn ihr Aufkommen seitens 
der Gemeinden für Maßnahmen der Energieein- 
sparung und der rationellen Energieverwendung 
eingesetzt wird. Durch die Neuordnung der Kon- 
zessionsabgaben darf keine Gemeinde schlechter 
gestellt werden als bisher. 

2. Die Gemeinden können die Energieunternehmen 
zur besonderen Förderung von Energiekonzepten, 
von erneuerbaren Energien, der Nutzung von Ab- 
wärme, der Kraft-Wärme-Kopplung und der Ener- 
gieeinsparung verpflichten. 

3. Die Konzessionsverträge können von der zuständi- 
gen Behörde untersagt werden, wenn die Verträge 
gegen §§ 1, 12, 19 Abs. 1 verstoßen. 


(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu- 
stimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung zu 
erlassen, die die Bedingungen der Konzessionsabga- 
ben regelt. 

(4) Falls die Gemeinde nach Ablauf des Konzes- 
sionsvertrages die örthche Energieversorgung selbst 
übernehmen will, ist sie berechtigt und auf Verlangen 
des Energieunternehmens verpflichtet, von dem 
Energieunternehmen die im Versorgungsgebiet vor- 
handenen, für die örtliche Versorgung bei rationeller 
Betriebsführung notwendigen Anlagen zu überneh- 
men. Eine Verpflichtung zur Übernahme besteht nicht 
für solche Anlagen, die in den letzten fünf Jahren vor 
Vertragsende ohne ausdrückliche Zustimmung der 
Gemeinde errichtet oder wesentlich geändert wur- 
den, es sei denn, daß die Errichtung oder Änderung 
zur Erfüllung der Versorgungspfhcht dringend erfor- 
derhch war. 

(5) Für die Übernahme der Anlagen hat die Ge- 
meinde dem Energieunternehmen den Anteil der ent- 
standenen Aufwendungen zu erstatten, der der ver- 
bleibenden übhchen technischen Nutzungsdauer im 
Verhältnis zur gesamten übhchen technischen Nut- 
zungsdauer entspricht. Das Übernahmeentgelt ist um 
öffenthche Finanzhilfen sowie Baukostenzuschüsse, 
die das Energieunternehmen erhalten hat, zu vermin- 
dern. Die Kosten der notwendigen Maßnahmen zur 
Netzentflechtung trägt das Energieunternehmen. 

(6) Versorgungsunternehmen können unterein- 
ander oder mit Gebietskörperschaften Verträge 
schheßen mit dem Inhalt, daß sich durch sie ein Ver- 
tragsbeteihgter verpflichtet, in einem von dem Ver- 
tragspartner unmittelbar versorgten Gebiet eine Ver- 
sorgung mit leitungsgebundener Energie zu unterlas- 
sen, 

§20 

Energiekonzepte 

(1) Gebietskörperschaften sollen Energiekonzepte 
aufstellen, in denen alle nach den Zielen dieses Geset- 
zes sinnvollen Möglichkeiten zur Bereitstellung von 
Energie dienstleistungen zu entwickeln und darzu- 
stellen sind, 

(2) Energiekonzepte müssen folgende Mindestvor- 
aussetzungen enthalten: 

1. Für die im Konzept dargelegten Möghchkeiten zur 
Bereitstellung von Energiedienstleistungen sind 
die erforderhchen technischen und organisatori- 
schen Maßnahmen, deren Wirtschafthchkeit und 
deren Auswirkungen auf Primärenergieverbrauch 
und Umwelt darzustellen. 

2. Energiebedarfssenkende Maßnahmen sind vorran- 
gig zu berücksichtigen. Die Möglichkeiten zur 
Ausweisung von Fernwärme- Vorranggebieten, zur 
Abwärmenutzung, zur Nutzung von Kraft-Wärme- 
Kopplung und von heimischen und erneuerbaren 
Energien sind darzulegen. 

3. Es sind geeignete Maßnahmen zur Information und 
Beratung der Energieverbraucher zu entwickeln. 
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4. Energiekonzepte sind alle drei Jahre zu aktualisie- 
ren und nach Bedarf fortzuschreiben. 

(3) Die von der Aufstellung eines Energiekonzeptes 
betroffenen Energieuntemehmen, Großverbraucher 
und die Öffentlichkeit sind an der Beratung zu betei- 
ligen. 

(4) Energiekonzepte sind der zuständigen Behörde 
anzuzeigen. Sie kann die Aufstellung von Energie - 
konzepten zur Voraussetzung für Genehmigungen 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes machen. 

§21 

Auskunftspflichten 

(1) Gemeinden und Energieunternehmen müssen 
den zuständigen Behörden Auskunft über ihre techni- 
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse und Planun- 
gen geben, soweit der Zweck dieses Gesetzes es erfor- 
dert. 

(2) Die zuständigen Behörden müssen diese Aus- 
künfte auf Verlangen an die Bundesregierung weiter- 
geben. 

§22 

Energieprogramm 

(1) Die Bundesregierung stellt mindestens alle vier 
Jahre ein Energieprogramm auf, das Ziele und Maß- 
nahmen zur Einsparung von Energie, zur Entwick- 
lung des Energieverbrauchs, zur Umweltbelastung 
und zur Entwicklung bei den Energieträgern ent- 
hält. 

(2) Bei der Aufstellung dieses Programms können 
die Länder mitwirken. 

(3) Die Bundesregierung beruft einen Sachverstän- 
digenrat für Energiefragen. Er unterstützt die Bundes- 
regierung bei der Aufstellung des Energieprogramms 
und gibt Gutachten zu einzelnen Fragen der Energie- 
versorgimg ab. Dabei ist er an Weisungen nicht ge- 
bunden. Das Nähere regelt die Verwaltungsvereinba- 
rung. 

(4) Die Bundesländer können eigene Energiepro- 
gramme aufstellen. 


V. TEIL 

Schlußvorschriften 

§ 23 

Gemeinsame Voraussetzungen 
für Rechtsverordnungen 

(1) Die in den Rechtsverordnungen nach den §§ 4 
bis 8 aufgestellten Anforderungen müssen technisch 
erfüllbar und wirtschaftlich zumutbar sein. Dies güt 
dann, wenn die Aufwendungen innerhalb der techni- 
schen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einspa- 
rungen erwirtschaftet werden können. Bei bestehen- 


den Gebäuden ist die noch zu erwartende Nutzungs- 
dauer zu berücksichtigen. 

(2) In den Rechtsverordnungen ist vorzusehen, daß 
auf Antrag von den Anforderungen befreit werden 
kann, soweit diese im Einzelfall wegen besonderer 
Umstände durch einen unangemessenen Aufwand 
oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte füh- 
ren. 

(3) In den Rechtsverordnungen kann wegen techni- 
scher Anforderungen auf Bekanntmachungen sach- 
verständiger Stellen unter Angabe der Fundstelle ver- 
wiesen werden. 

(4) In den Rechtsverordnungen nach den §§ 4 bis 8 
können die Anforderungen und in den Fällen des § 8 
die Erfassung und KostenverteUung abweichend von 
Vereinbarungen der Benutzer und von Vorschriften 
des Wohnungseigentumsgesetzes geregelt und näher 
bestimmt werden, wie diese Regelungen sich auf die 
Rechtsverhältnisse zwischen den Beteüigten auswir- 
ken. 

§24 

Maßgebender Zeitpunkt 

Für die Unterscheidung zwischen zu errichtenden 
und bestehenden Gebäuden im Sinne dieses Gesetzes 
ist der Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung 
maßgebend. 

§25 

Aufsicht 

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall die 
Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung der Vor- 
schriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforder- 
lich sind. 

(2) Die zuständige Behörde hat darüber zu wachen, 
daß die in den Rechtsverordnungen nach den §§ 4 bis 
9 festgesetzten Anforderungen erfüllt werden, soweit 
die Erfüllung dieser Anforderungen nicht schon nach 
anderen Rechtsvorschriften im erforderhchen Umfang 
überwacht wird. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die Überwachung hinsicht- 
hch der in den Rechtsverordnungen nach den §§ 4 
und 5 festgesetzten Anforderungen ganz oder teU- 
weise auf geeignete Stellen, Fachvereinigungen oder 
Sachverständige zu übertragen. Soweit sich § 7 auf 
die §§ 4 und 5 bezieht, gilt Satz 1 entsprechend. 

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechts Verordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die Überwachung hinsichtlich der durch Rechtsver- 
ordnung nach § 6 festgesetzten Anforderungen auf 
geeignete Stellen, Fachvereinigungen oder Sachver- 
ständige zu übertragen. Soweit sich § 7 auf § 6 be- 
zieht, gilt Satz 1 entsprechend. 

(5) In den Rechtsverordnungen nach den Absät- 
zen 3 und 4 dieser Vorschrift kann die Art und das 
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Verfahren der Überwachung geregelt werden; ferner 
können Anzeige- und Nachweispflichten vorge- 
schrieben werden. Es ist vorzusehen, daß in der Regel 
Anforderungen auf Grund des §§ 4 und 5 nur einmal 
und Anforderungen auf Grund des § 6 höchstens ein- 
mal im Jahr überwacht werden. Bei Anlagen in Einfa- 
milienhäusern, kleinen und mittleren Mehrfamilien- 
häusern und vergleichbaren Nichtwohngebäuden ist 
eine längere Überwachungsfrist vorzusehen. 

§26 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig die Energieversorgung ohne Anzeige oder 
Genehmigung aufnimmt oder Energieanlagen be- 
treibt, einer im Gesetz vorgeschriebenen Mitteilungs- 
pfücht nicht nachkommt oder einer Rechtsverord- 
nung 

1. nach § 4 Abs. 2 über energiesparenden Wärme- 
schutz, 

2. nach § 5 Abs. 3 oder 4 über Anforderungen an hei- 
zungs- und raumlufttechnische Anlagen sowie 
Warmwasseranlagen oder nach § 6 über Anforde- 
rungen an den Betrieb solcher Anlagen, 

3. nach § 7 Abs. 1 oder 2 über Sonderregelungen 
oder 

4. nach § 25 Abs. 4 über die Art und das Verfahren 
der Überwachung und über Anzeige- und Nach- 
weispfüchten 

zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für ei- 
nen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvor- 
schrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den FäUen des 
Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 mit einer Geldbuße bis zu 
100 000 Deutsche Mark, im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 
mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Deutsche Mark ge- 
ahndet werden. 

§27 

Zuständigkeiten 

(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz und den 
hierzu ergangenen Rechtsverordnungen werden 
durch die Länder ausgeführt. Zuständige Behörden 
sind die durch die Landesregierung bestimmten ober- 


sten Landesbehörden. Diese können im EinzelfaU 
nachgeordnete Behörden mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben nach diesem Gesetz beauftragen. 

(2) In FäUen, in denen die Wirkung einer Maß- 
nahme einer obersten Landesbehörde oder eines 
Energieversorgungsuntemehmens über das Gebiet 
eines Landes hinausgeht, ist Einvernehmen zwischen 
den zuständigen Behörden herzusteUen. In FäUen, die 
für das Bundesgebiet von grundsätzUcher Bedeutung 
sind, ist die Bundesregierung befugt, Auskünfte über 
die geplante Maßnahme und eine Erörterung zu ver- 
langen. 


§28 

Übergangsvorschrift 

(1) Nach § 13 Abs. 1 genehmigungspflichtige Tätig- 
keiten, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgeübt 
wurden und die nach § 5 Energiewirtschaftsgesetz 
genehmigt worden sind oder einer solchen Genehmi- 
gung nicht bedurften, gelten in dem bisher ausgeüb- 
ten Umfang als genehmigt. 

(2) Für Energieanlagen, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes der Anzeigepflicht nach § 4 Abs. 1 Energie- 
wirtschaftsgesetz unterlagen und rechtmäßig errich- 
tet waren, güt die Genehmigung nach § 15 Abs. 1 als 
erteilt. Entsprechendes güt für nach § 15 Abs. 1 ge- 
nehmigungspflichtige Energieanlagen, die nach den 
bisher geltenden Vorschriften von der Anzeigepflicht 
nach § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz ausgenom- 
men und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes errichtet 
waren. 

§29 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün- 
dung in Kraft. 

§30 

Außerkrafttreten bisherigen Rechts 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten das 
Gesetz zur „Förderung der Energiewirtschaft" vom 
13. Dezember 1935 und das Gesetz zur „Einsparung 
von Energie in Gebäuden" vom 22. JuU 1976 außer 
Kraft. 


Bonn, den 6. November 1991 


Dr. Hans- Jochen Vogel und Fraktion 
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1. Senkung des weltweiten Energieverbrauchs — 
der Weg aus der globalen Krise 

1.1 Die Lebensgrundlagen kommender 
Generationen sichern 

Von 1950 bis 1979 hat sich der Energieverbrauch 

— ebenso wie die Wirtschaftsleistung — der Welt ver- 
vierfacht. Wirtschaftswachstum und Energiever- 
brauchszuwachs waren fest aneinander gekoppelt. 

Zwischen 1980 bis 1985 verlangsamte sich der Anstieg 
des Energieverbrauchs auf etwa 1,5% im Jahr. Der 
Rückgang des Ölverbrauchs infolge der beiden Öl- 
preisexplosionen und der Einsatz moderner Einspar- 
technologien haben eine Entkoppelung von Wirt- 
schaftswachstum und Energieverbrauchszuwachs be- 
wirkt. Seit dem Ölpreis verfall ab 1985 steigt jedoch 
der Energieverbrauch weltweit wieder an. 

Heute beträgt der kommerzielle Primärenergiever- 
brauch der Welt rund 11 Mrd. t SKE. Zu diesem Ener- 
gieverbrauch tragen bei 

— fossile Brennstoffe mit 88%, 

— Wasserkraft mit 7%, 

— Atomenergie mit 5%. 

Die westhchen Industrieländer verbrauchen rund 

50% der bereitgestellten Energie. Ihr Pro-Kopf-Ver- 
brauch ist im Durchschnitt etwa zehnmal so hoch wie 
der von Entwicklungsländern. Während der welt- 
weite Durchschnittsverbrauch im Jahr 1,9 Tonnen pro 
Kopf der Bevölkerung beträgt, liegt der Durchschnitt 
in Europa bei 4,4 Tonnen im Jahr, in der UdSSR bei 

6,4 Tonnen und in den USA bei 9,5 Tonnen. In der 
Bundesrepubhk Deutschland stieg der Primärener- 
gieverbrauch von 1958 bis 1978 von 3 Tonnen pro 
Kopf auf 6 Tonnen. Danach ging er auf 5,5 Tonnen 
zurück. Trotz dieser Erfolge beim Energiesparen 
steigt er seit 1985 wieder. Heute liegt er bei 6,5 Ton- 
nen pro Kopf der Bevölkerung. 

Ohne eine Änderung der Versorgungsstrukturen wird 
sich der weltweite Energieverbrauch nach Schätzun- 
gen von Experten bis zum Jahr 2020 auf 20 Mrd. t SKE 
nahezu verdoppeln. Wenn weiter in diesem Umfang 
Raubbau an den fossilen Energiereserven getrieben 
wird, werden Öl, Gas und Kohle, die sich in Jahrmil- 
honen gebildet haben, in wenigen Jahrhunderten 

— erdgeschichthch eine sehr kurze Zeit — ausgebeu- 
tet und verbraucht sein. 

Dies ist nicht länger zu verantworten. Die gegenwär- 
tige Verschwendung von Energie gefährdet die Le- 
bensgrundlagen kommender Generationen. Die VN- 
Kommission für Umwelt und Entwicklung geht davon 
aus, daß eine Fortsetzung dieser Energie verschwen- 
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düng zu weltwirtschaftUchen Verwerfungen, globa- 
len Wirtschaftskrisen und Umweltkatastrophen füh- 
ren wird. 

Deshalb muß die Energieversorgungsstruktur welt- 
weit grundlegend geändert werden. Dabei kommt 
den Industrieländern, die nicht nur einen vielfachen 
Pro-Kopf-Verbrauch aufweisen, sondern auch über 
die technischen und wirtschaftlichen Potentiale zum 
Umbau der Energieversorgung verfügen, besondere 
Verantwortung gegenüber den Entwicklungsländern 
zu, die einen erheblichen Entwicklungsbedarf haben 
und deren Energienachfrage deshalb steigen wird. 

1.2 Die ökologischen Belastungen abbauen 

Auch die ökologischen Belastungen des Energiever- 
brauchs sind nicht länger verantwortbar. Schon im- 
mer war der Energieverbrauch mit Emissionen ver- 
bunden. Neu ist die Erkenntnis, daß dies zu Dauer- 
schäden der Natur und zu Gesundheitsschäden der 
Menschen führt. 

Seit den sechziger Jahren sind Schäden an der Natur, 
an Böden, Wäldern, Gewässern und Gebäuden immer 
deutücher hervor getreten, die durch Schwefel, Stick- 
stoff und Kohlenwasserstoffe hervorgerufen werden. 
Immer mehr Flüsse und Seen kippen um. Die Wälder 
sterben durch den sauren Regen. In der Bundesrepu- 
bhk Deutschland sind 54% des Waldbestandes ge- 
schädigt. 

Seit Anfang der achtziger Jahre setzt sich die Erkennt- 
nis durch, daß das Klima der Erde durch das Verfeuern 
fossiler Brennstoffe verändert wird. Der weltweite 
Energieverbrauch und seine Emissionen tragen ent- 
scheidend zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. 
Experten schätzen, daß das globale Klima in den 
nächsten 50 Jahren um bis zu 5 ° Celsius erwärmt 
wird, wenn nicht die weltweite Energieversorgungs- 
struktur grundlegend geändert wird. 

Für den Treibhauseffekt sind folgende Spurengase 
verantworthch: 

— Kohlendioxid (CO 2 ) mit derzeit etwa 50%; im we- 
senthchen bedingt durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger, 

— Methan (CH4) mit derzeit etwa 19%, das unter 
anderem aus dem Reisanbau, Verlusten bei der 
Gewinnung und Nutzung fossiler Energien, der 
Rinderhaltung und Mülldeponien stammt, 

— die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) mit der- 
zeit etwa 17% und 

— in geringerem Umfang das Ozon (O3) in der Tro- 
posphäre und das Distickstoffoxid (N 2 O). 

Wenn der Anteü dieser Spurengase in der Erdatmo- 
sphäre weiter so beschleunigt steigt, droht dem Khma 

— wie es die Weltkhmakonferenz in Toronto im Juni 
1988 ausgedrückt hat — „eine Katastrophe, die den 
Folgen eines globalen Atomkrieges gleichkommt". 
Die Katastrophe entwickelt sich schleichend, aber mit 
zunehmender Dynamik, weil der Energieverbrauch 
wegen der wachsenden Bevölkerung und der wirt- 
schaftüchen Entwicklung auf der Welt weiter steigen 
wird und die Auswirkungen des CO 2 - Anstiegs erst mit 


zeitlichem Verzug in der Erdatmosphäre spürbar wer- 
den. Deswegen hat die Weltklimakonferenz empfoh- 
len, den Einsatz fossiler Energieträger bis zur Mitte 
des nächsten Jahrhunderts zu halbieren. Die Indu- 
strieländer sollen den Einsatz dieser Energien sogar 
um 80 % reduzieren. 

ln der Bundesrepubhk Deutschland werden Kohlen- 
dioxid (CO 2 ) zu 92%, die Stickoxide (NOx) zu 99%, 
Kohlenmonoxid (CO) zu 88% und Schwefeldioxid 
(SO 2 ) zu 96 % energiebedingt emittiert. Die Emissio- 
nen an Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC) und Staub sind ge- 
genüber 1978 zurückgegangen, mit der deutschen 
Wiedervereinigung ist jedoch die Schadstoffbilanz 
wieder besorgniserregend, weil die Umweltschäden 
in den neuen Bundesländern hinzugekommen sind. 

Das vereinte Deutschland ist für den Ausstoß von 

1,067 Mrd. t Kohlendioxid, 

— 7,5 Mio. t Schwefeldioxid und 

— 4,5 Mio. t Stickoxid 
verantwortlich. 

Während die Emissionen in West-Deutschland bei 
Kraftwerken und Fernheizwerken sowie bei Einzel- 
feuerungen durch den Einsatz moderner Technolo- 
gien und schärferer Umweltschutzauflagen zurückge- 
gangen sind, muß infolge des wachsenden Verkehrs- 
aufkommens mit einem Anstieg der Emissionen an 
Stickoxiden und flüchtigen organischen Verbindun- 
gen in ganz Deutschland gerechnet werden. Die Um- 
strukturierung der Energieversorgung in den neuen 
Bundesländern wird — je nach Tempo und finanziel- 
ler Unterstützung durch die öffenthchen Hände ~ zu 
einer Absenkung der Schadstoffe von 30 bis 50 % in 
den nächsten zehn Jahren führen, wenn wir eine 
dezentrale und ökologisch verantwortbare Versor- 
gungsstruktur dort schaffen, die mehr ist, als nur das 
Abziehbild des bisherigen westdeutschen Zustan- 
des. 

Kohlendioxid (CO 2 ) ist ein unvermeidbares Produkt 
der Verbrennung von Kohlenstoffen. Weltweit wer- 
den jedes Jahr rd. 20 Mrd. Tonnen Kohlendioxid ener- 
giebedingt emittiert. Das vereinigte Deutschland ist 
daran mit 5,5% beteiligt. 

Diese C02-Emissionen verteilen sich grob geschätzt 
auf 

— die Stromerzeugung mit 40%, 

— die Wärmebereitstellung mit 41%, 

— den Verkehr mit 19%. 

Die ökologischen Schäden aus der Energiegewin- 

nung und der Energienutzung steigen — bei gleich- 
bleibenden Bedingungen — an. Die OECD schätzte 
die Kosten der Luftverschmutzung bereits 1986 auf 
3 bis 5 % des Brutto-Sozialprodukts in ihren Mitghed- 
staaten. Das wären im vereinigten Deutschland heute 
Kosten zwischen 90 und 150 Mrd. DM im Jahr, ln die- 
sen Schätzungen sind die Kosten einer Erwärmung 
der Erdatmosphäre und die nuklearen Risiken, die 
heute niemand auch nur annähernd quantifizieren 
kann, nicht enthalten. 
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1.3 Eine neue Energiepohtik ist notwendig 

88 % der in der Bundesrepublik Deutschland einge- 
setzten Primärenergie sind fossile Energieträger. Ihre 
Verbrennung trägt etwa zur Hälfte zum Treibhaus- 
effekt bei. Sie ist auch mit erhebhchen Anteilen an 
anderen Emissionen, die Mensch und Natur belasten, 
beteüigt. 

Da wegen des hohen Anteüs fossiler Energieträger an 
unserer Energieversorgung auf absehbare Zeit nicht 
auf Kohle, Öl und Gas verzichtet werden kann, ist es 
notwendig, alle technisch vorhandenen und wirt- 
schaftlich vertretbaren Möghchkeiten auszuschöpfen, 
um Energie einzusparen und rationeller zu nutzen 
sowie erneuerbare Energien zu fördern. Dies ist zu- 
gleich der wirksamste Weg zur Umweltentlastung. 

Bereits 1980 hat die Harvard Business School darauf 
hingewiesen: 

„Die Einsparung von Energie ist wahrscheinhch die 
biUigste, sicherste und produktivste Energiealterna- 
tive und obendrein kurzfristig in großen Mengen ver- 
fügbar. Außerdem ist sie eine hochwertige Energie- 
quelle. Sie droht weder das internationale Währungs- 
system zu untergraben, noch ist sie mit der Emission 
von Kohlendioxid in die Atmosphäre verbunden, noch 
schafft sie ähntiche Probleme wie die Vernichtung von 
atomarem Müll. Und entgegen der landläufigen Mei- 
nung können von Maßnahmen zur Einsparung von 
Energie auch Impulse für Innovationen, den Arbeits- 
markt und das Wirtschaftswachstum ausgehen. " 

Dazu ist eine energiepotitische Gesamtstrategie erfor- 
derhch, die 

— die Struktur der derzeitigen Energieversorgung 
den ökologischen Erfordernissen bei Aufrecht- 
erhaltung der Versorgungssicherheit anpaßt, 

— alle technischen Potentiale zur Energieeinspa- 
rung, rationellen Energienutzung und des Einsat- 
zes emeuerbarer Energien erschließt und aus- 
schöpft, 

— alle rechtiichen und administrativen Hemmnisse, 
die einer Verbesserung der Energieeffizienz ent- 
gegenstehen, beseitigt und 

— die staathchen Steuerungsmögtichkeiten in Form 
von Geboten und Verboten, differenzierten Abga- 
ben und Steuern sowie Finanzhilfen ausschöpft. 


1.3.1 Emissionen verringern 

Heute lassen sich die bei der Verbrennung fossiler 
Energieträger entstehenden Schadstoffe — bis auf die 
Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) — weitgehend 
zurückhalten. Kraftfahrzeuge können mit Katalysato- 
ren ausgerüstet werden. Kohle, Gas und Öl können 
effizienter und umweltschonender zur Energiegewin- 
nung eingesetzt werden. Der Gesamtwirkungsgrad 
unseres Energiesystems kann durch moderne Kraft- 
werkstechnologien und insbesondere durch Kraft- 
Wärme-Kopplung erhebüch gesteigert werden. 

Wir brauchen eine höhere Energieproduktivität im 
gesamten Verkehrssystem. Der motorisierte Verkehr 


muß energiesparender, sauberer, leiser und sicherer 
werden. 

Bei der Verringerung der Umweltbelastungen durch 
die Verbrennung fossiler Energieträger sind insbe- 
sondere bei Rückhalte- und Vermeidungstechniken 
von Schadstoffen in Kraftwerken Fortschritte gemacht 
worden. Die Vorschriften für den Betrieb von Feue- 
rungsanlagen sind verschärft worden. Freiwühge Ver- 
einbarungen mit der Energiewirtschaft haben weitere 
Fortschritte gebracht. Dennoch läßt der heutige Stand 
der Technik Emissionsminderungen zu, die weit un- 
terhalb der Anforderungen der Großfeuerungs- 
anlagenverordnung und der Technischen Anleitung 
Luft hegen. Deshalb ist die Verbrennung von Kohle, 
Öl und Gas in Zukunft nur noch vertretbar, wenn aUe 
Möghchkeiten der Emissionsmindenmg ausgeschöpft 
werden. 


1.3.2 Energie einsparen und rationeh nutzen 

Mit dem Ausbau der Nah- und Fernwärme aus Kraft- 
Wärme-Kopplung würden die Energieproduktivität 
wesenthch erhöht und der Umweltschutz erhebhch 
verbessert werden. Durch die gekoppelte Erzeugung 
von Elektrizität und Wärme kaim bis zu 85 % der in 
Kraftwerken eingesetzten Energie genutzt werden, 
während die getrennte Erzeugung in Strom- und 
Heizkraftwerken im Durchschnitt eine Energienut- 
zung von 40 % aufweisen kann. Die Nah- und Fern- 
wärme, die die Verbrennung von Öl, Gas und Kohle in 
Kleinfeuerungen privater Haushalte und gewerbh- 
cher Betriebe ersetzt und die damit verbundenen 
Emissionen vermeidet, muß daher höchste Priorität 
erhalten. 

Die rationehe Energienutzung und die Energieein- 
sparung haben sich bereits als kostengünstig erwie- 
sen. In vielen Industrieländern ist während der letzten 
13 Jahre die Menge an Primärenergie für die Produk- 
tion einer Einheit des Bruttoinlandsprodukts um ein 
Viertel oder sogar ein Drittel gefallen, zum großen Teil 
durch Energiesparmaßnahmen. 

Obwohl dieser Technologieschub noch längst nicht 
abgeschlossen ist, müssen wir diesen Energiepfad 
fortsetzen, der auf ökonomische und ökologische Be- 
lange gleichermaßen Rücksicht nimmt. Eine neue 
Energiestrategie verlangt dabei nicht nur eine Anhe- 
bung der Energiepreise. Die Herausforderung an Poü- 
tiker und Energieplaner hegt vielmehr darin, gleich- 
zeitig die Emissionen von Kohlendioxid, Schwefel- 
dioxid und Stickoxiden zu reduzieren, radikal Energie 
zu sparen und die Umstellung auf erneuerb are Ener- 
giequellen voranzutreiben. 

Heute gehen immer noch etwa zwei Drittel der zur 
Energieerzeugung eingesetzten Primärenergien in 
unserem unrationell organisierten Energiesystem ver- 
loren. Deshalb müssen wir den Endenergiebedarf zur 
Erzeugung von Raumwärme, Prozeßwärme, Verkehr, 
Kraft und Licht drastisch absenken. Experten halten 
aus Gründen der Ressourcenschonung, der Umwelt- 
entlastung und insbesondere des Klimaschutzes eine 
Halbierung des gegenwärtigen Pro-Kopf-Verbrauchs 
in den Industrieländern in den nächsten Jahrzehnten 
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für unerläßlich, aber auch für technisch und wirt- 
schaftlich realisierbar. 

Es ist technisch mögüch, den Energiebedarf für Raum- 
wärme, der gegenwärtig etwa 37 % des Endenergie- 
bedarfs ausmacht, in den nächsten 20 bis 30 Jahren zu 
halbieren. Das sogenannte „Null-Energiehaus", das 
in einer kühlen Gegend der Rocky Mountains von 
Amerika errichtet wurde, ist keine Utopie mehr. Mo- 
derne Neubauten im kalten Schweden kommen heute 
mit 30 % des Wärmebedarfs eines deutschen, nach der 
gültigen Wärmeschutz- Verordnung errichteten Neu- 
baus aus. 

In der Industrie wird in energiesparende Technolo- 
gien zur Verringerung der eingesetzten Prozeß- 
wärme, zur Optimierung von Prozeßsteuerungen imd 
Produktionsverfahren sowie für neue Produkte inve- 
stiert. Würden alle technischen MögÜchkeiten ausge- 
schöpft werden, könnten in den nächsten 20 bis 
30 Jahren etwa 30 bis 50 % der eingesetzten Energie 
eingespart werden. 

Ähnhch drastisch könnten der Primärenergie-Bedarf 
abgesenkt und die Umwelt entlastet werden, wenn 
der Wirkungsgrad von Kraftwerken durch Kraft- 
Wärme-Kopplung erhöht wird, wenn in ihnen nicht 
nur Strom erzeugt, sondern die gleichzeitig erzeugte 
Wärme ausgekoppelt und als Prozeß- oder Raum- 
wärme genutzt würde. 

Der Anteil des Verkehrs am Energieverbrauch ist von 
15% 1960 auf heute 25% gestiegen. Doch der Wir- 
kungsgrad bei der Umwandlung von Endenergie in 
Nutzenergie beträgt im Durchschnitt nur 17% imd 
weist damit die geringste Effizienz bei der Energie- 
nutzung auf. Dabei hegen die Emissionen von Kohlen- 
dioxid (CO 2 ) bei 17 % und von Stickoxiden (NOx) bei 
73% des Endenergieverbrauchs. Diese Umweltbela- 
stung ist trotz Katalysator stetig gestiegen. 

Obwohl zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 
viel erreicht worden ist, werden diese Einsparungen 
durch die Zunahme leistimgsstärkerer Autos, schnel- 
lerer und längerer Fahrten wieder aufgebraucht. Eine 
Absenkung des Gesamt energieverbrauchs läßt sich 
nur erreichen, wenn insbesondere der Kraftstoffver- 
brauch der Autos weiter abgesenkt wird. 

Erhebhche Einsparpotentiale hat die technische Ent- 
wicklung auch bei der Stromerzeugung eröffnet. Bei 
der Erzeugung von Kraft lassen sich durch Nutzung 
aller technischen Einsparmöghchkeiten bei Antriebs-, 
Gebläse- und Pumpmotoren, in der Last- und Dreh- 
zahl in den nächsten 10 bis 15 Jahren knapp 25 %, bei 
der Bereitstellung von Licht etwa 30 % der eingesetz- 
ten Energie einsparen. 

Strom sollte als hochwertige Energie der Erzeugung 
von Kraft und Licht Vorbehalten bleiben imd nicht für 
die Erzeugung von Wärme verschwendet werden. Die 
Nutzung von Strom für die Heizung und Warmwasser- 
bereitung ist erhebhch teurer als die Wärmebereitstel- 
lung durch Öl und Gas. Der Wirkungsgrad der 
Wärmeerzeugung mit Strom hegt etwa 50% unter 
dem von Öl, Gas und Kohle. 

Große Einsparmöghchkeiten hegen im Haushalt. Der 
Stromverbrauch bei Haushaltsgeräten kann erhebhch 
gesenkt werden. 


Bei den modernsten Kühl- und Gefriergeräten beträgt 
der Energieverbrauch nur noch ein Drittel des Ver- 
brauchs instalherter Geräte. Durch den Einsatz noch 
effizienterer Techniken, die bisher am Markt nicht 
angeboten werden, heße sich der Stromverbrauch fast 
aber Haushalte weiterhin erhebhch absenken. Vor 
kurzem sind Energiesparlampen auf den Markt ge- 
kommen, die bei gleicher Lichtausbeute mit einem 
Sechstel des herkömmhchen Strombedarfs auskom- 
men. Insgesamt wird das ausschöpfbare Stromeinspa- 
rungspotential im Haushaltsbereich auf 60% ge- 
schätzt. 

Die sozialhberale Bundesregierung hatte seit Anfang 
der 70er Jahre das Energiesparen und die rationehe 
Energienutzung erfolgreich vorangebracht. Sie hat 
verschärfte Standards zur Absenkung des Energie- 
verbrauchs — Energieeinspargesetz für Gebäude, 
Wärmeschutzverordnung, Heizungsbetriebsverord- 
nung, Heizvmgsanlagenverordnung, verbrauchsab- 
hängige Abrechnimg der Heizkosten — eingeführt 
sowie Finanzhilfen imd Steuervergünstigungen in 
einer Gesamthöhe von etwa 7 Mrd. DM von 1974 bis 
1982 gewährt und damit Investitionen von rund 
70 Mrd. DM ausgelöst. 

Die derzeitige Bundesregierung hat dafür von 1983 
bis 1990 nur noch etwa 3 Mrd. DM bereitgesteUt. 

Im einzelnen ist beschlossen worden oder vorgese- 
hen: 

— das Programm zum Bau von Kohleheizkraftwerken 
und zum Ausbau der Fernwärmeversorgung ist 
1987 ausgelaufen; 

— das Investitionszulagengesetz, das Investitionszu- 
schüsse u. a. für die Fernwärmeversorgung ge- 
währt hat, ist 1989 ausgelaufen; 

— erhöhte steuerhche Abschreibungen bei Modemi- 
sierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nach 
der Einkomm enst eu er durchführungsver Ordnung, 
die auch energiesparend wirken, laufen 1991 
aus; 

— erhöhte Abschreibungen für umweltfreundhche 
Produkte nach dem Einkommensteuergesetz sind 
ab 1990 weggefallen. 

Es verbleiben nur die Fördenmg von Forschung und 
Entwicklung zur rationellen Energienutzung und für 
emeuerbare Energien mit jährhch etwa 320 bis 
350 Mio. DM. 

Demgegenüber wurde die Kernenergie von 1982 bis 
heute mit 14 Mrd. DM hoch subventioniert. Eine Re- 
form des überholten Energiewirtschaftsgesetzes wird 
nicht in Angriff genommen. Eine Verschärfung der 
technischen Standards beim Energieverbrauch durch 
eine Änderung des Energieeinsparungsgesetzes, des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes, der TA Luft oder 
der Großfeuerungsanlagenverordnung ist kein politi- 
sches Ziel der jetzigen Bundesregienmg. 

Die Bundesregierung betreibt keine ökologisch ver- 
antwortbare Energiepohtik. Sie überläßt das Ener- 
giesparen und eine rationelle Energienutzung allein 
den Marktkräften. Bei den derzeitig niedrigen Ener- 
giekosten — etwa 5,5 % des Bruttoinlandsprodukts — 
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werden die Möghchkeiten, Energie so rationell wie 
möghch zu nutzen, nicht annähernd ausgeschöpft. 
Die Bundesregierung hat sich jeghche pohtische Ge- 
staltungsmöghchkeit genommen; damit wird sie auch 
ihrer umweltpohtischen und volkswirtschafthchen 
Verantwortung nicht gerecht. 


1.3.3 Erneuerbare Energien fördern 

Erneuerbare Energien sind die einzigen Energieträ- 
ger, die ohne gravierende Risiken eingesetzt werden 
können. Nach dem heutigen Stand des Wissens sind 
durch die Herstellung der Anlagen sowie die Erzeu- 
gung von Strom oder Wärme keine Umweltbelastun- 
gen zu erwarten, die mit den Emissionen der fossilen 
Energieträger oder gar den Gefahren der Kernenergie 
vergleichbar sind. Daher müssen erneuerbare Ener- 
gien einen steigenden Beitrag zur weltweiten Ener- 
gieversorgung leisten. 

Aus der Sonnenstrahlung läßt sich mit Solarzellen 
Strom und mit Sonnenkollektoren Wärme erzeugen. 
Die Solarenergie kann durch architektonische und 
technische Maßnahmen in Gebäuden auch direkt als 
Heizwärme genutzt werden. Die von der Natur um- 
gewandelten solaren Energieformen lassen sich als 
Wasser- und Windkraft, Umweltwärme, Biomasse, 
Meereswärme und Wellenenergie verwerten. 

Die auf die Erde ab gestrahlte Sonnenenergie über- 
steigt die Menge der weltweit genutzten Primärener- 
gie um das Dreitausendfache. Die Enquete-Kommis- 
sion des Bundestages „Vorsorge zum Schutz der Erd- 
atmosphäre" hat festgestellt: „Im Prinzip ist ein gro- 
ßes technisches Potential zur direkten und indirekten 
Nutzung von Solarenergie vorhanden: Würde man 
langfristig wenige Prozent der Landfläche der Erde, 
das heißt einige Millionen km^, für eine Energieum- 
wandlung der Solarstrahlung mit einem Gesamtwir- 
kungsgrad von durchs chnittiich 5 % (einschheßhch al- 
ler Umwan dlungs-, Verteilungs- und Speicherverlu- 
ste) und zusätzhch einen Teil des technisch nutzbaren 
Potentials der Wasser- und Windkraft nutzen, so heße 
sich das Zwei- bis Dreifache des heutigen globalen 
Primärenergiebedarfs mit regenerativen Energien 
decken. " 

In Zukunft müssen die Wirkungsgrade verbessert, 
neue preisgünstigere und langlebigere Materiahen 
entwickelt und die Massenfertigung ausgeweitet wer- 
den, um ihre Einsatzmöglichkeiten entscheidend zu 
verbessern. 

Erneuerbare Energiequellen lassen sich am besten bei 
dezentralen Nutzerstrukturen einsetzen. Eine volks- 
wirtschafthch sinnvolle Ausschöpfung des Potentials 
erneuerbarer Energien zur Elektrizitätserzeugung er- 
fordert, daß derartige Potentiale auch dann genutzt 
werden, wenn die Erzeugung den Stromverbrauch 
des Betreibers übersteigt. Deshalb ist teilweise ein 
Transport der gewonnenen elektrischen Energie zu 
anderen Verbrauchern notwendig; deshalb ist die 
Einspeisung von Überschußmengen in das öffentliche 
Elektrizitätsnetz notwendig. 

Solarthermische Kraftwerke werden in der Bunde sre- 
pubhk Deutschland wegen der klimatischen Bedin- 


gungen in absehbarer Zeit nicht wirtschafthch einge- 
setzt werden können. Zur Erzeugung von Niedertem- 
peraturwärme für Raumheizung und Warmwasserbe- 
reitung ist die Solarenergie aber teilweise bereits 
heute wirtschafthch. Es müssen bessere Wärme-Kol- 
lektoren und Langzeitspeicher entwickelt werden, um 
eine höhere Energieausnutzung zu erreichen. 

Mit solarem Wasserstoff kann Strom und Treibstoff 
erzeugt sowie Energie gespeichert werden. Die Er- 
zeugung von Wasserstoff durch Strom aus Kohle-, Öl-, 
Gas- oder Kernkraftwerken ist weder ökologisch noch 
ökonomisch sinnvoll. Wenn allerdings die Gewinnung 
von Wasserstoff aus Solarenergie einmal wirtschaft- 
hch sein wird, eröffnen sich interessante Nutzungs- 
möghchkeiten, da Wasserstoff gleichzeitig als Spei- 
cher und Transportmedium von Energie dienen kann. 
Darum muß die Erforschung, Entwicklung und De- 
monstration der solaren Wasserstofftechnologie ver- 
stärkt gefördert werden. 

Zukunftsweisende Anwendungsmöghchkeiten hat 
die Nutzimg der Geothermie, insbesondere in den 
neuen Bundesländern. 

Wachsende Bedeutung wird auch die Energiegewin- 
nung aus Biomasse — landwirtschafthche Rest- und 
Abfallstoffe, Holzabfälle, Klärschlamm und aus der 
Müllverwertung — erhalten, weil sie zusätzhch einen 
Beitrag zur AbfaUbeseitigung leistet. 

Da viele Komponenten auch heute noch nicht die 
Schwelle der Wirtschafthchkeit erreicht haben, müs- 
sen die finanziellen, wettbewerbspohtischen, rechth- 
chen und administrativen Voraussetzungen geschaf- 
fen werden, um alle Potentiale rationeller Energienut- 
zung auszuschöpfen und erneuerbare Energieträger 
zu entwickeln und in den Markt einzuführen. Auch 
hier hat die Pohtik der Bundesregierung versagt, denn 
für die Markteinführung von emeuerbaren Energien 
wird nichts getan. 


1.4 Atomkraft — keine Lösung für eine ökologisch 
verantwortbare Energieversorgung 

1.4.1 Das Risiko einer Katastrophe ist nicht 
verantwortbar 

Die Nutzung der Atomkraft ist auf Dauer nicht verant- 
wortbar, weil Störfälle, UnfäUe oder Katastrophen 
nicht ausgeschlossen werden können. Mag das soge- 
nannte Restrisiko bei dem erreichten Stand der Si- 
cherheitstechnik in der Bundesrepubhk auch kleiner 
sein als in anderen Ländern, das zeithch und räumhch 
unabsehbare Ausmaß einer einzigen Reaktorkatastro- 
phe und deren unermeßhche Schadenspotentiale ver- 
langen einen Verzicht auf diese Technologie. 

Bei einer Atomkraftkatastrophe muß mit Tausenden 
von Toten, dauernden Gesundheits- und Erbschäden 
von Hunderttausenden von Menschen gerechnet wer- 
den. Nach Tschernobyl ist das keine abstrakte Risiko- 
abschätzung mehr, sondern lebensbedrohende Wirk- 
hchkeit geworden. In dem zerstörten Reaktor wurde 
nur ein kleiner Teü — weniger als 10% — des radio- 
aktiven Inventars freigesetzt. Dennoch rechnen Fach- 
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leute mit hunderttausend zusätzlichen Krebstoten in 
den nächsten Jahren. 

Neuere Untersuchungen — u. a. bei den Überleben- 
den von Hiroshima und Nagasaki — haben ergeben, 
daß die gesundheitlichen Spätfolgen kleiner Strahlen- 
dosen sehr viel belastender sind, als bisher angenom- 
men wurde. Nach dem heutigen Stand des Wissens 
gibt es keine Grenzwerte für radioaktive Strahlung, 
die Gesundheits- und Erbschäden langfristig sicher 
ausschließen. Das gilt auch für die Wirkung radioak- 
tiver Emissionen beim normalen Betrieb von Atom- 
kraftwerken. 

Bei einem Atomkraftunfall muß außerdem damit ge- 
rechnet werden, daß ganze Landstriche jahrhunderte- 
lang verseucht sind. In Tschernobyl betrug der Radius 
der Evakuierungszone ca. 340 km, dort wohnten rund 
130 000 Menschen. In der dichtbesiedelten Bundesre- 
publik Deutschland müßten bei dem gleichen Radius 
um die Standorte der Atomkraftwerke zwischen 
500 000 und zwei MiUionen Menschen in wenigen 
Stunden evakuiert werden. Dies ist schlechterdings 
nicht möglich. 


1.4.2 Die Entsorgung von Atommüll ist ungelöst 

Nach über 30 Jahren ziviler Nutzung der Atomener- 
gie gibt es in keinem Land der Erde ein Endlager für 
den hochradioaktiven Atommüll oder eine andere 
Form der sicheren Entsorgung. In keinem Land der 
Erde ist das Problem gelöst, das strahlende Material 
für Jahrtausende sicher vom Bereich des Lebendigen 
abzuschließen. Ob es jemals eine auch gegen gesell- 
schaftlichen Mißbrauch absolut sichere Endlagerung 
plutoniumhaltiger, hochaktiver Atomabfälle geben 
wird, ist völlig ungeklärt. Auch deshalb ist eine dau- 
erhafte Nutzung der Atomkraft nicht mehr zu verant- 
worten. 


1.4.3 Eine Trennung zwischen ziviler und 

militärischer Nutzung der Atomkraft ist nicht 
möglich 

Es gibt keine klare Trennung zwischen der zivilen und 
militärischen Nutzung der Atomkraft. In allen Atom- 
reaktoren wird spaltbares Material erzeugt, aus dem 
Atombomben hergestellt werden können. Die zivile 
Nutzung der Atomkraft schafft eine militärisch ein- 
setzbare Infrastruktur. Das gilt für alle Reaktoren. 

Eine zusätzliche Gefahr entsteht durch den Umgang 
mit Plutonium in Wiederaufarbeitungsanlagen, 
Brennelementfabriken und Schnellen Brütern. In 
Wackersdorf sollten jährlich etwa 5 Tonnen Pluto- 
nium gewonnen werden. Schon mit 5 kg Plutonium 
— also einem Tausendstel dieser Menge — kann eine 
Atombombe hergesteUt werden. Eine mißbräuchliche 
Entwendung kann nicht wirksam kontrolliert und da- 
her nicht ausgeschlossen werden. Wegen der lebens- 
gefährdenden Risiken, die durch keine noch so fortge- 
schrittene Technik sicher zu beherrschen sind, halten 
wir die Plutoniumwirtschaft für verfassungswidrig. 
Wir wenden uns aus denselben Gründen entschie- 


den gegen eine internationale Wiederaufarbeitungs- 
kooperation. 


1.4.4 Der Ausbau der Atomkraft ist kein Beitrag zur 
Lösung des Ktimaproblems 

Ein verstärkter Einsatz der Atomkraft bietet auch 
keine Chance, der drohenden Erwärmung der Erdat- 
mosphäre entgegenzuwirken. Die Atomkraft trägt in 
der Bundesrepublik Deutschland mit 4% zur Dek- 
kung des Endenergiebedarfs bei. Mehr als 90 % des 
Endenergiebedarfs wird durch den Einsatz fossiler 
Brennstoffe gedeckt. Da bei den derzeitigen Preisen 
Kohle, Öl und Gas im Wärmemarkt konkurrenzlos bil- 
lig sind, könnte die Atomenergie diese Energieträger 
allenfalls in der Stromerzeugung noch weiter verdrän- 
gen. 

Aber auch dieser Weg würde in eine Sackgasse füh- 
ren: Die Stromerzeugung hat heute einen Anteil von 
20% an der weltweiten Emission von Kohlendioxid 
(CO 2 ), das mit 50 % zum Treibhauseffekt beiträgt. Da 
die Atomkraft nur maximal 70 % der gesamten Strom- 
erzeugung ersetzen kann, weil sie aus Kostengründen 
nur in der Grund- und Mittellast einsetzbar ist, würde 
ihr maximaler Ausbau den Treibhauseffekt lediglich 
um 1,25%, die CO 2 - Emissionen insgesamt um nur 
2,5% vermindern. 

Dazu müßten aber bis zur Jahrtausendwende welt- 
weit 120 neue Atomkraftwerke gebaut werden, die 
etwa 600 Mrd. DM kosten würden. Mit einem Sech- 
stel dieses Betrages ließe sich durch eine konsequente 
Strategie des Energiesparens und der rationellen 
Energienutzung die C02-Emission bis zum Jahr 2000 
um 20 % verringern. Deshalb ist im Vergleich dieser 
beiden Energiepfade der Ausbau der Atomkraft öko- 
nomisch unsinnig. 

Außerdem würde sich das Risiko von Atomkraftka- 
tastrophen dramatisch erhöhen: legt man die Ergeb- 
nisse der Reaktorsicherheitsstudie zugrunde, dann 
wäre alle fünf bis sieben Jahre mit einem GAU — dem 
größten anzunehmenden Unfall — zu rechnen. 


2. Eine neue Strategie für die Energiewirtschaft: 

Energiedienstleistungen 

Es ist unstreitig, daß die Bundesrepublik Deutschland 
als moderne IndustriegeseUschaft auch in Zukunft 
eine leistungsfähige und sichere Energieversorgung 
braucht. Die Leistungsfähigkeit des Energiesystems 
muß heute vordringlich an seiner Umweltverträglich- 
keit gemessen werden. Nur wenn aUe Möglichkeiten 
der sparsamen und rationellen Energienutzung aus- 
geschöpft werden, können wir dieses Ziel erreichen. 
Diese Aussagen gelten in ganz besonderem Umfang 
für die vöUig veraltete und umweltschädigende Ener- 
gieversorgungsstruktur in den neuen Bundesländern. 
Hier stehen wir leider erst am Anfang der Sanierung 
dieser Energieversorgung, weil die Bundesregierung 
es versäumt hat, ein Konzept hierfür vorzulegen, so 
daß zuverlässige Schätzungen über den Kostenauf- 
wand noch nicht existieren. Experten gehen aber von 
Umstrukturierungskosten von weit mehr als 100 Mrd. 
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DM aus. Entscheidend ist deshalb, wie diese Mittel 
eingesetzt werden, damit eine möglichst sparsame 
Energienutzung mit dem höchstmöglichen Maß an 
Umweltschutz verwirkhcht werden kann. Deshalb 
muß auch die kommunale Eigenständigkeit bei der 
Energieversorgung wieder hergestellt werden. 

Die Modernisierung des Energiesystems im vereinten 
Deutschland ist mögÜch, ohne die Energieverbrau- 
cher finanziell langfristig übermäßig zu belasten oder 
die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
zu gefährden. Es müssen nämhch die eingesparten 
Brennstoffkosten infolge der Reduzieiung des Ener- 
gieverbrauchs und die eingesparten externen Kosten 
der reduzierten Umweltbelastungen gegengerechnet 
werden gegen die neuen Investitionen in ökologisch 
verträgliche Versorgungsstrukturen. Darüber hinaus 
werden diese Investitionen auf lange Zeit mehrere 
100 000 Arbeitsplätze schaffen und sichern. Dies gilt 
insbesondere für die neuen Bundesländer. 

Eine umweltverträgliche Umgestaltung und Moderni- 
sierung des Energiesystems ist an folgenden Leit- 
hnien zu orientieren: 

1. Die immer noch erhebüche Energie Verschwen- 
dung muß beendet werden. Staatliche Rahmenbe- 
dingungen und marktwirtschaftiiche Instrumente 
müssen so gestaltet werden, daß die vorhandenen 
technischen Potentiale einer rationelleren und um- 
weltverträghcheren Umwandlung und Nutzung 
der Energie zur Sicherung der Versorgung ausge- 
schöpft werden. Hier liegen kurzfristig die größten 
Chancen, um den Primär energiebe darf und die 
Umweltbelastungen ohne Einschränkung des 
Energienutzens drastisch zu verringern. 

2. Weiterhin müssen alle aussichtsreichen Möglich- 
keiten aufgegriffen werden, um die fossüen Ener- 
gieträger schrittweise durch erneuerbare Energie- 
quellen zu ersetzen. Das Potential an emeuerbaren 
Energiequellen muß in einem gemeinsamen Kraft- 
akt von Staat und Wirtschaft erschlossen, technisch 
entwickelt und zur Marktreife gebracht werden. 

3. Zugleich müssen, solange unsere Energieversor- 
gung noch in hohem Maße auf der Verbrennung 
fossüer Energieträger beruht, die größten Anstren- 
gungen darauf gerichtet werden, innovative tech- 
nische Lösungen zur noch wirksameren Emissions- 
verminderung von Energieanlagen zu entwickeln 
und deren Anwendung vorzuschreiben. 

Diese Leitlinien scheinen zwar unter den potitischen 
Parteien nicht umstritten zu sein. Wer sie tatsächlich 
durchsetzen will, muß auch bereit sein, organisatori- 
sche und rechtliche Hindernisse zu beseitigen, die 
dieser Modernisierung des Energiesystems entgegen- 
stehen. Deshalb muß auch das Energiewirtschaftsge- 
setz von 1935 durch ein neues Energiegesetz ersetzt 
werden. 

Der notwendige Modernisierungsschub kann nur aus- 
gelöst werden, wenn aUe, die im Energiesystem der 
Bundesrepublik Deutschland mitentscheiden ~ Be- 
hörden, Energieuntemehmen, Wirtschaft und private 
Haushalte — durch ein neues Energiegesetz auf diese 
Leitlinien verpflichtet werden. Die jetzigen Regelun- 
gen des Energiewirtschaftsgesetzes, die sich auf eine 


ausreichende Versorgimg mit Elektrizität und Gas be- 
schränken, reichen dazu nicht aus. Es muß klargestellt 
werden, daß Energie künftig nur noch in der für einen 
bestimmten Zweck jeweils rationellsten und umwelt- 
verträglichsten Weise als „benötigte Energiedienst- 
leistung“ bereitgestellt und verwendet wird. Deshalb 
müssen die energiepolitischen Ziele einerseits erwei- 
tert imd andererseits auf die optimale Bereitstellung 
von Energiedienstleistungen statt auf die einzelnen 
Energieträger bezogen werden. 

Das stellt insbesondere für die Energieunternehmen 
eine völlig neue Herausforderung dar. Konnten sie 
sich bisher darauf beschränken, den Absatz der von 
ihnen angebotenen Energieträger zu maximieren, 
müssen sie es künftig als ihre Aufgabe ansehen, den 
Prozeß der Energiebereitstellung so zu optimieren, 
daß für jeden Zweck die technisch, wirtschafthch und 
umweltpolitisch sinnvollste Lösimg zur Sicherung der 
Energieversorgung gefunden wird. Wer im Energie- 
bereich tätig ist, muß sich an dem Grundsatz orientie- 
ren, daß Energie zu sparen und den Energiebedarf zu 
senken volkswirtschafttich vernünftiger ist, als die 
Kapazitäten des Energie angebots zu erweitern. 

Dieser Grundgedanke muß die tragende Säule allen 
energiepolitischen Handelns und die Philosophie ei- 
ner Energierechtsreform sein, die das Energiesystem 
modernisieren und die energetisch bedingten Um- 
weltschäden verringern will. 


3. Neue Ziele und Rahmenbedingungen für die 
Energiewirtschaft 

3.1 Die gegenwärtigen Preis- und Kostenstrukturen 
spiegeln die gesamtwirtschaftlichen Folgen des 
Energie einsatzes nicht wider 

/ 

Eine wesentliche Ursache für die gegenwärtigen 
Energie Verbrauchsstrukturen, die unter den Aspek- 
ten der Umweltbelastung und Ressourcenschonung 
dringend veränderungsbedürftig sind, hegt in den zu 
niedrigen Energiepreisen, die weder die langfristigen 
Knappheitsverhältnisse der Energieträger noch die 
gesamtwirtschafthchen Folgekosten des fossüen und 
nuklearen Energieeinsatzes richtig widerspiegeln. 

Die Folge sind Kostenstrukturen, bei denen sich die 
Investitionen zur Verminderung des Nutzenergiebe- 
darfs, zur Verringerung der Umwandlungsverluste so- 
wie zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen be- 
triebswirtschaf flieh nicht lohnen. Insbesondere der 
1985 einsetzende PreisverfaU des Erdöls, das als 
Marktführer die anderen Energieträger beeinflußt, 
hat den ökonomischen Anreiz zu weiteren Bemühun- 
gen um einen rationellen und sparsamen Energiever- 
brauch weitgehend beseitigt. Der erreichte Stand der 
Technik wird zwar beibehalten, seine Weiterentwick- 
lung lohnt sich dagegen nicht mehr. Die Folge ist ein 
wieder steigender Energieverbrauch wegen des all- 
gemeinen Wirtschaftswachstums. 

Bei dieser aktuellen Entwicklung wird übersehen, daß 
ohne die Summe der Einsparungsmaßnahmen in den 
westlichen Industrieländern es weltweit nicht zum 
Überangebot an Energie gekommen wäre, das zum 
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Preisverfall geführt hat. Denn Energieeinsparung be- 
einflußt die Energiekosten in doppelter Weise; Zum 
einen erfordert ein verringerter Energieeinsatz bei ge- 
gebenem Preis geringere Ausgaben. Zum anderen 
beeinflußt die Höhe der Gesamtnachfrage auch das 
Preisniveau; und zwar unabhängig davon, ob sich der 
Preis im Wettbewerb bildet oder das Ergebnis von 
Preisabsprachen ist. 

Bei endüchen Energieressourcen, deren Vorräte be- 
reits so weit ausgebeutet sind, daß der Neuaufschluß 
von Förderungen mit stark ansteigenden Kosten ver- 
bunden ist — wie es beim Erdöl außerhalb des Nahen 
Ostens der Fall ist — , werden die Preise um so stärker 
steigen, je höher die Nachfrage ist. Eine Streckung 
der Reichweite der Ressourcen durch eine sparsame 
und intelügente Nutzung hat auch einen geringeren 
Anstieg des Preisniveaus zur Folge. 

Wenn — wie gegenwärtig — die Energiepreise fal- 
sche Signale für das Verbraucherverhalten geben, 
muß die Energiepohtik steuernd eingreifen, um eine 
erneute Preisexplosion zu verhindern. In Anbetracht 
der Umweltbelastungen reicht heute eine Anhebung 
des Energiepreisniveaus durch Energiesteuern allein 
nicht aus. Die ökologischen Folgen des Energiever- 
brauchs haben eine Dimension angenommen, die ein 
ausschüeßhches Verlassen auf die Funktion des Preis- 
mechanismus nicht mehr gestattet. Das heißt: Auch 
die Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft 
müssen auf die erkannten Ziele hin umgestaltet wer- 
den. 


3.2 Das Energierecht muß modernen 
Anforderungen angepaßt werden 

Die Ziele des neuen Energiegesetzes stellen eine Öko- 
nomisch, ökologisch und gesellschaftspohtisch not- 
wendige Erweiterung der beiden Hauptziele des 
Energiewirtschaftsgesetzes von 1935 dar, „die Ener- 
gieversorgung so sicher und bilhg wie möglich zu 
gestalten". Den zusätzüchen Zielen entsprechend 
muß eine Änderung der energiewirtschafthchen Rah- 
menbedingungen, des energiepohtischen Instrumen- 
tariums sowie der Aufgaben der öffenthchen Hände, 
der Kommunen und Energieunternehmen vorgenom- 
men werden. 

Dabei verfolgt das neue Energiegesetz einen evolutio- 
nären Ansatz. Das energie wirtschaftliche System soll 
nicht zerschlagen, sondern modernen Anforderungen 
angepaßt werden. 

Wichtige Elemente der heutigen Energiewirtschafts - 
Struktur werden beibehalten: eine wettbewerbsrecht- 
hche Ausnahmeregelung der leitungsgebundenen 
Energieversorgung, die Prinzipien von Konzession 
und Demarkation, die Mögüchkeit des Querverbun- 
des verschiedener Energiesparten sowie das dreistu- 
fige System der Versorgungswirtschaft, bestehend 
aus Verbundstufe, Regionalstufe und Ortsstufe. 

Die energiewirtschaftüche Betätigung von Kommu- 
nen und Energieunternehmen soll weiterhin wirt- 
schaftüch interessant sein. Eine Verstaathchung oder 
eine vollständige Rekommunahsierung sind nicht die 
angestrebten Ziele des neuen Energiegesetzes. Viel- 


mehr sollen zeitgemäße Unternehmensziele vorgege- 
ben, die Kriterien und Instrumente der Genehmi- 
gungs- und Aufsichtsbehörden erweitert und präzi- 
siert und eine weitgehende Intemahsierung externer 
Kosten erreicht werden. 


3.3 Ziele des alten und des neuen Gesetzes 

Nach den Formuherungen seiner Präambel wurde das 
Energiewirtschaftsgesetz von 1935 erlassen, um 

— im Interesse des Gemeinwohls die Energiearten 
Wirts chafthch einzusetzen, 

— den notwendigen öffenthchen Einfluß in allen An- 
gelegenheiten der Energieversorgung zu sichern, 

— volkswirtschaftlich schädüche Auswirkungen des 
Wettbewerbs zu verhindern, 

— einen zweckmäßigen Ausgleich durch eine Ver- 
bundwirtschaft zu fördern und 

— durch aU diese Maßnahmen die Energieversor- 
gung so sicher und biUig wie möghch zu ma- 
chen. 

Die Hauptziele des Energiewirtschaftsgesetzes von 
1935 sind „Sicherheit" und „Bihigkeit" der Energie- 
versorgung, wobei jahrzehntelang der Sicherheitsbe- 
griff in erster Linie technisch, der Bühgkeitsbegriff 
überwiegend betriebswirtschafthch verstanden wur- 
den. Erst in jüngster Zeit bildete sich ein energiepoh- 
tischer Konsens, der Sicherheit auch langfristig und 
strategisch begreift — z. B. Minderung der Importab- 
hängigkeit durch verstärkte Nutzung heimischer 
Energien, Diversifizierung des Primärenergieeinsat- 
zes, Energieeinsparung — und Bühgkeit auch volks- 
wirtschaftlich versteht. Allerdings hat dieses neue 
Verständnis der ursprünghchen Ziele keinen Nieder- 
schlag in einer NoveUierung des Energierechts oder 
bei der Instrumentierung der Energiepohtik und Ener- 
gieaufsicht erfahren. Das Energiewirtschaftsgesetz 
von 1935 ist — ähnüch wie das Atomgesetz — nach 
wie vor ein Gesetz zur Förderung der Absatzinteres- 
sen der Energiewirtschaft. 

Angesichts der Hauptprobleme unserer Energiezu- 
kunft, der Verknappung der fossilen Energiereserven, 
der Risiken der Kernenergie und der energiebeding- 
ten Kümagefahren, muß das neue Energiegesetz von 
einem reinen Fördergesetz zu einem Gesetz zur 
Durchsetzung volkswirtschafthcher Erfordernisse, 
insbesondere einer sicheren Versorgung, zur Scho- 
nung der Umwelt und der Energieressourcen und zur 
Sicherung der Interessen künftiger Generationen um- 
gestaltet werden. 

Strom- und Gaswirtschaft sind bislang von dem in 
ihren Sparten als „volkswirtschafthch schädüch" be- 
trachteten Wettbewerb ausgenommen. Zusammen 
mit den kartellrechthchen Ausnahmeregelungen hat 
das geltende Energiewirtschaftsgesetz den Aufbau 
der Verbundsysteme und der sich daraus ergebenden 
Begünstigung großer Energieerzeugungseinheiten 
erhebhch gefördert. Beide Entwicklungen haben ent- 
scheidend zur Intensivierung und Beschleunigung 
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der Konzentrationsvorgänge in der Versorgungswirt- 
schaft beigetragen. 

Demgegenüber verringerte sich der „notwendige öf- 
fenthche Einfluß in allen Angelegenheiten der Ener- 
gieversorgung", nicht zuletzt auch wegen der grund- 
gesetzhch errichteten föderativen staathchen Ord- 
nung, die die ehemals sehr starke zentrale Energie- 
aufsichtsbehörde (Generalinspektor) ersetzt hat. Die- 
ses Ungleichgewicht zwischen der starken und vor 
dem Wettbewerb geschützten Energiewirtschaft und 
der schwächer gewordenen öffenthchen Energieauf- 
sicht von Bund und Ländern kann im Interesse der 
Ziele des neuen Energiegesetzes nicht länger hinge- 
nommen werden. Einerseits müssen die kommunalen 
und regionalen Unternehmen in der Energiewirt- 
schaft gestärkt, andererseits müssen die Aufgaben 
und Instrumente der öffenthchen Energieaufsicht er- 
weitert und präzisiert werden. 

Ein weiteres Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes von 
1935 war es, „im Interesse des Gemeinwohls die Ener- 
giearten wirtschaftiich einzusetzen". Dazu bietet das 
bisherige Energierecht aber kein wirksames Instru- 
mentarium, Es fehlt insbesondere an einer optimalen 
Abstimmung der Versorgungsbeiträge der verschie- 
denen Energiearten. Das neue Energiegesetz legt fest, 
daß Energieversorgung eine öffenthche Aufgabe ist. 
Es definiert deshalb das Interesse des Gemeinwohls 
neu und begünstigt die Optimierung des Angebots an 
ökologisch vertretbaren Energiedienstleistungen, ins- 
besondere durch eine stärkere Ausrichtung auf die 
Nachfrage, durch die Änderung der Vorschriften bei 
den Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren und 
durch die Verpflichtung von Kommunen und Energie- 
unternehmen zur Erstellung von Energiekonzepten. 


3.4 Der Ordnungsrahmen des 

Energiewirtschaftsgesetzes hat die 
Energieverschwendung gefördert 

Bezüghch der faktischen Sicherheit und Bilhgkeit der 
Energieversorgung als Hauptziele des Energiewirt- 
schaftsgesetzes von 1935 ist der heutige Zustand dif- 
ferenziert zu sehen. Die Elektrizitäts- und Gaswirt- 
schaft hat infolge einer durch das Energiewirtschafts- 
gesetz von 1935 begünstigten angebots- und absatz- 
orientierten Marktstrategie den jeweils bestehenden 
Energiebedarf sicher gedeckt und durch eine Vielzahl 
von Instrumenten den Verbrauch von Strom und Gas 
noch „angekurbelt", wie es zur Zeit der Entstehung 
des Gesetzes offen genannt wurde. 

Aus betriebswirtschafthcher Sicht der Energieversor- 
gungsuntemehmen begründet die Kapitalintensität 
der geschaffenen Energieinfrastruktur einen Zwang 
zur Absatzausweitung, da die Kapitalkosten der Er- 
zeugungs- und Verteilungseinrichtungen unabhän- 
gig von der Auslastung der Anlagen anfallen. Durch 
die aus Kostengründen gewählte Großtechnologie 
sind praktisch stets freie Kapazitäten vorhanden, die 
auszulasten betriebswirtschafthch geboten ist. 

Dieser Verwertungsdruck ist besonders intensiv in ei- 
ner Zeit, in der die tatsächhche Absatzentwicklung 
hinter dem erwarteten Verbrauch zurückbleibt. Be- 


dingt durch die lange Planungs- und Bauzeit der gro- 
ßen Energieerzeugungsanlagen, die bis zu zehn Jah- 
ren in Anspruch nimmt, entwickelt sich das Energie- 
angebot nicht entsprechend der tatsächlichen Nach- 
frage, sondern entsprechend der erwarteten Nach- 
frage zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidungen. 
Da alle relevanten Prognosen des Energieverbrauchs, 
insbesondere des Stromzuwachses der 60er, 70er und 
frühen 80er Jahre weit über der eingetretenen Nach- 
frage lagen, entstanden Überkapazitäten, die ein star- 
kes betriebswirtschafthches Interesse, insbesondere 
der überregionalen Energieversorgungsuntemehmen 
an der Sicherung des Absatzes und damit an der Er- 
haltung bestehender Versorgungsstrukturen begrün- 
den. 

Die zentralistischen Versorgungsstmkturen in den 
neuen Ländern, die Abhängigkeit von der Braun- 
kohle, die Energiepreissubventionen haben die ineffi- 
zienten Strukturen betoniert und verheerende Um- 
weltbelastungen hervorgerufen. 

Die wirksamsten Mittel zur Absatzsteigerung der 
Elektrizitätswirtschaft im Westen sind die degressive 
Gestaltung der Strompreisstruktur und die Förderung 
von Elektrospeicherheizungen im Wärmemarkt. Ins- 
besondere hier wird das neue Energiegesetz die bis- 
herige Angebotsorientierung der Energiewirtschaft 
zugunsten einer Nachfrageorientierung verändern. 
Der traditionelle Versorgungsauftrag wird erweitert. 

Aus Energieversorgungsunternehmen sollen Ener- 
giedienstleistungsunternehmen werden, die zunächst 
die Möghchkeiten der Energieeinsparung beim Ver- 
brauch und bei der Energieumwandlung ausnutzen 
müssen, bevor sie neue Versorgungsanlagen errich- 
ten. Die ge samtwirtschaf flieh und Ökologisch opti- 
male Mischung von Einspartätigkeit und Versor- 
gungstätigkeit wird die zukünftige Hauptaufgabe der 
Energiewirtschaft sein, wenn sie mit dieser öffentli- 
chen Aufgabe betraut wird. 

Die Energiewirtschaft hat das Ziel einer gesamtwirt- 
schafthehen Bühgkeit der Energieerzeugung nicht er- 
reicht. Heute gehen die externen Kosten energiewirt- 
schaftlicher Betätigung, insbesondere die Umweltko- 
sten, nicht in dem erforderhehen Umfang in die Ener- 
giepreise ein. Die Folge sind Preisverzerrungen, Ver- 
teüungsprobleme und falsche Signale an die Verbrau- 
cher. Das neue Energiegesetz wird daher einen Ein- 
stieg in die Berücksichtigung volkswirtschafflicher 
Kosten bei der Energiewirtschaft bewirken. 

Die Internalisierung externer Kosten ist notwendig, 
weü, wenn nur die betriebswirtschaftlichen Kosten 
betrachtet werden, das derzeitige Energiewirtschafts- 
recht nicht gewährleisten kann, daß sich alle Ent- 
scheidungen über den Zubau von Anlagen an den 
langfristigen Grenzkosten der Stromerzeugung orien- 
tieren, wie es im Interesse einer kostengünstigen Ge- 
staltung erforderheh wäre. Bei der gegebenen Struk- 
tur der Elektrizitätsversorgung werden vor allem de- 
zentrale Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung und sol- 
che Technologien strukturell benachteüigt, die heute 
unter den Gesichtspunkten der Abwärmevermei- 
dung, der Energieeinsparung und des Umweltschut- 
zes höchste Priorität erhalten müssen und die auch aus 
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betriebswirtschaftlicher Sicht geringere Erzeugungs- 
kosten verursachen. 

Auch die gegenwärtigen Einspeisebedingungen und 
die von den Energieunternehmern den Eigenerzeu- 
gern gezahlten Vergütungen, die durch das Stromein- 
speisungsgesetz verbessert worden sind, fördern noch 
nicht ausreichend eine ökologisch vertretbare Ener- 
gieversorgungsstruktur, denn Energie aus Wärme- 
Kraft- Kopplung ist vom Stromeinspeisungsgesetz 
nicht erfaßt. Die Vergütung aus Kraft-Wärme-Kopp- 
lungsanlagen erfolgt gegenwärtig auf der Grundlage 
freiwilliger Vereinbarungen. Sie liegt niedriger als 
die durchschnittlichen Stromgestehungskosten. Das 
Energieversorgungsunternehmen, in dessen Netz 
eingespeist wird, erhält den Strom zu einem Preis, der 
niedriger ist als die Gesamtkosten je Kilo-Watt- 
Stunde, die ihm durch die eigene Stromerzeugung 
oder einen Strombezug aus dem Verbundsystem ent- 
stehen würden. Hiervon sind knapp 10 Mrd. kWh be- 
troffen, für die das Stromeinspeisungsgesetz nicht die 
gesetzliche Einspeise Vergütung vorsieht. Solange die 
Einspeisevergütung nicht auch für diese Anlagen ver- 
bessert ist, wie dies § 17 dieses Gesetzentwurfs vor- 
sieht, ist nicht zu erwarten, daß ein neues Heizkraft- 
werk, über dessen Errichtung heute zu entscheiden 
ist, gegen die durchschnittlichen Stromerzeugungs- 
kosten eines Kraftwerkparks konkurrieren kann, der 
zu einem guten Teil aus alten und deshalb billigeren 
Anlagen besteht. 

Insbesondere für die Umstrukturierung in den neuen 
Bundesländern ist es von großer Bedeutung, daß 
Strom aus Kraft-Wärme- Kopplungsanlagen dieselbe 
gesetzliche Vergütungsregelung erhalten wie rege- 
nerativ erzeugte Energiequellen. 

Die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
der Kostenkalkulation von Energieversorgungsunter- 
nehmen und Industriebetrieben sind nicht vergleich- 
bar. Ein Industrieunternehmen rechnet bei Maßnah- 
men der Energieeinsparung oder der Eigenstromer- 
zeugung in Kraft-Wärme-Kopplung mit relativ kurzen 
Amortisationszeiten der Investitionen, die in der Regel 
weniger als fünf Jahre betragen. Da die Investitionen 
in wenigen Jahren ab geschrieben werden, sind die 
kalkulatorischen Kosten der eingesparten oder selbst 
erzeugten Energieeinheit relativ hoch im Vergleich 
zur Kalkulation der Energieversorgungsunterneh- 
men, die ihre Erzeugungsanlagen über rund zwei 
Jahrzehnte abschreiben. 

Dieser Nachteil soll im neuen Energiegesetz durch 
eine entsprechende Regelung der Einspeisebedin- 
gungen und der Genehmigungsverfahren beseitigt 
werden. Bei jedem Zubau von Anlagen für die Elek- 
trizitätserzeugung müssen solche Technologien ge- 
wählt werden, die für den jeweils abzudeckenden 
Lastbereich die geringsten zusätzlichen Kosten verur- 
sachen. Auf diese Weise soll erreicht werden, daß 
auch die Strom Wirtschaft verstärkt Einspartechniken 
und die Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt und auch die 
Fernwärmeversorgung von Gemeinden und Indu- 
strieunternehmen in die Wege leitet. 

Die Instrumente zur Förderung der Abwärmenutzung 
und der Kraft-Wärme-Kopplung sollen das Gewicht 
der lokalen und regionalen Ebene verstärken. In die 


gleiche Richtung geht die Verpflichtung der Energie- 
unternehmen und Kommunen zur systematischen 
Energieeinsparung. Wer Energieanlagen plant, muß 
sicherstellen, daß zunächst alle technisch und wirt- 
schafthch vertretbaren Möglichkeiten zur Energieein- 
sparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien aus- 
geschöpft werden. Dies setzt eine genaue Untersu- 
chung der örtlichen Möghchkeiten voraus. Von dieser 
Verpflichtung wird auch die Verbundebene nicht be- 
freit. 

Abwärmenutzung, Kraft-Wärme-Kopplung und Ener- 
gieeinsparung werden weiter eine Stärkung des 
Querverbundes der Energiesparten und Energie- 
dienstleistungen und eine Tendenz zu knappen Kapa- 
zitäten bei Anlagen zur Energieerzeugung und -nut- 
zung zur Folge haben. Diese Ergebnisse sind aus ge- 
samtwirtschafthchen Gründen erwünscht. 


3.5 „Mehr Wettbewerb in der Energiewirtschaft“ — 
eine zu einfache Formel 

Die Formel: „Mehr Wettbewerb in der Energiewirt- 
schaft“ bezeichnet nicht den richtigen Weg einer evo- 
lutionären Verbesserung des Energiesystems im 
Sinne der Ziele des neuen Energiegesetzes. Ein un- 
kontrolherter Wettbewerb innerhalb der leitungsge- 
bundenen Energiesparten würde die Kosten der Ener- 
gieversorgung insgesamt nicht senken und zu wenig 
zur ökologischen Umstrukturierung beitragen. 

Die entstandene Wirtschaftsmacht, insbesondere der 
großen Energieversorgungsunternehmen, würde bei 
der Eröffnung eines unkontrolüerten Wettbewerbs die 
kleineren und auch die kommunalen Energieunter- 
nehmen niederkonkurrieren. Diese Gefahr besteht 
nach dem Abschluß der Stromverträge auch in den 
neuen Ländern. 

Die in dem neuen Energie gesetz vorgesehenen Re- 
geln zur Optimierung von Energieeinsparung und 
Energieangebot, die Stärkung des Querverbundes 
und die Ausrichtung auf Energiedienstleistungen las- 
sen sich nicht durch eine Pohtik verwirklichen, die 
sich darauf beschränkt, mehr Wettbewerb zuzulas- 
sen. 

Wettbewerb spohtik im Energiebereich erfordert eine 
differenzierte Weiterentwicklung, insbesondere eine 
Stärkung der Mißbrauchsaufsicht im Bereich der Ver- 
bundunternehmen, eine straffe Kontrolle der Gebiets- 
monopole, der Konzessions- und Demarkationsver- 
träge und der Einspeisebedingungen sowie der Ver- 
trags-, Tarif- und Preisvereinbarungen. Neben den 
neuen Vorschriften des Energiegesetzes ist eine Än- 
derung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän- 
kungen zu prüfen. 


3.6 Für die ökologische Neuorientierung der 
Energieversorgung reicht eine Novelle des 
Energiewirtschaftsgesetzes allein nicht aus 

Mit dem Energiewirtschaftsgesetz von 1935 allein 
können die neuen Aufgaben der Energieversorgung 
nicht bewältigt werden. Dazu müssen die auf An- 
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gebots- und Verbrauchsexpansion ausgerichteten 
Strukturen der Energiewirtschaft auf eine Einschrän- 
kung des Energieverbrauchs und eine Erhöhung der 
Energieeffizienz ausgerichtet werden. Neue Ziele und 
neue Unternehmensstrategien sind für das wiederver- 
einte Deutschland erforderhch. Deshalb müssen auch 
die Rahmenbedingungen neu gestaltet und neue In- 
strumente geschaffen werden. Mit dem neuen Ener- 
giegesetz und seinen notwendigen Ergänzungen soll 
eine Brücke in das angestrebte Zeitalter der erneuer- 
baren Energien geschlagen werden. 

Diese Gesichtspunkte sowie die Einbeziehung des 
Energie einsparungsgesetzes machen eine vöUige 
Neufassung des Energiewirtschaftsrechts unumgäng- 
üch. 

Das neue Energiegesetz verlangt jedoch, um seinen 
Aufgaben gerecht werden zu können, folgende Er- 
gänzungen: 

— ein Kernenergieabwicklungsgesetz, das die Frak- 
tion der SPD im Deutschen Bundestag eingebracht 
hat, 

— eine dauerhafte Regelung zur Verstromung heimi- 
scher Kohle, 

— eine Anpassung des Gesetzes gegen Wettbe- 
werbsbeschränkungen, 

— die Einführung von differenzierten Energie steu- 
ern, 

— Programme zur Entwicklung und Markteinfüh- 
rung emeuerbarer Ener0en sowie Änderungen in 
der Verkehrspoütik. 


II. Besondere Begründung 

1. Geltungsbereich 

Das im wesentiichen noch unverändert geltende „Ge- 
setz zur Förderung der Energiewirtschaft" (EnWG) 
aus dem Jahre 1935 regelt ledighch die Versorgung 
mit den leitungsgebundenen Energieträgern Elektri- 
zität und Gas. Seine Entstehung war von dem Ziel 
geleitet, die Energiewirtschaft „einheithch zu füh- 
ren . . ., volkswirtschaftiich schädhche Auswirkungen 
des Wettbewerbs zu verhindern . . . und die Energie- 
versorgung so sicher und bilhg wie mögüch zu gestal- 
ten". 

§ 1 stellt klar, daß die Bereitstellung von Energie - 
dienstleistungen eine Öffenthche Aufgabe ist. In § 1 
Abs. 3 wird die Bedeutung heimischer Energieträger 
für eine sichere Ener0e Versorgung hervorgehoben 
und festgeschrieben. 

In § 1 des neuen Energiegesetzes werden wesentiich 
weitergehende Ziele und Aufgaben als im EnWG ge- 
setzt. Neben wirtschaftliche Ziele treten gleichbe- 
rechtigt die weiteren Ziele einer umweltverträgüchen, 
risikoarmen und rationellen Energieversorgung und 
-nutzung sowie die sichere Versorgimg. 

Der Geltungsbereich des Gesetzes erstreckt sich ge- 
mäß § 2 nicht nur auf die Versorgung mit Energieträ- 


gern, sondern auf den gesamten Bereich der Bereit- 
stellung von Energiedienstleistungen, also auch auf 
Maßnahmen der Energieeinsparung und der rationel- 
len Energienutzung. 

Das Gesetz faßt viele bereits vorhandene und ver- 
streute Einzelvorschriften zusammen und integriert 
sie unter den Zielvorgaben des § 1. Das Gesetz erläßt 
Anforderungen an den Wärmeschutz und an Anlagen 
zur Beheizung, Belüftung und Warmwasserversor- 
gung von Gebäuden, die bislang im Energiesparge- 
setz geregelt sind. Es legt die Zuständigkeit der Ge- 
meinden für die Energieversorgung, für die Abgren- 
zung von Versorgungsgebieten und die Aufstellung 
von Energiekonzepten fest. Es regelt die Versor- 
gungstätigkeit imd die allgemeine Anschluß- imd 
Versorgungspfhcht der Energieuntemehmen sowie 
das Anzeige- und Genehmigungsverfahren für den 
Bau von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung lei- 
tungsgebundener Energie. Es enthält zudem Grund- 
sätze für die Einspeisung von Energie in Verteilungs- 
netze, zur Tarif- und Vertragsgestaltung und zum In- 
halt von Konzessions- und Demarkationsverträgen. In 
§ 3 des Gesetzes werden die wesenthchen Begriffe 
neu definiert. 


2. Ziele 

Energiepohtik muß heute neben wirtschafthchen 
auch ressourcen-, umweit- und gesellschaftspohti- 
schen Zielen Rechnung tragen. Sie darf sich nicht 
mehr auf „ Brennstof fpohtik" reduzieren, die allein auf 
ein billiges und sicheres Angebot an Energieträgern 
abstellt, es aber offen läßt, wie rationell und umwelt- 
verträglich diese Energieträger erzeugt und verwen- 
det werden. 

Das Gesetz stellt den Begriff der Energiedienstlei- 
stung in den Mittelpunkt. Die vom Verbraucher benö- 
tigten Dienstleistungen aus Wärme, Kraft und Licht 
sollen sicher, umweltverträgÜch, ressourcenscho- 
nend, risikoarm und so rationell wie mögüch bereitge- 
stellt und genutzt werden. Es sind die sinnvollsten 
Einsparmaßnahmen, die am besten geeigneten Ener- 
gieträger und die effizienteste Energie- und Umwelt- 
technik miteinander zu kombinieren. Ziel ist, den 
nach Reaüsierung der Einsparmaßnahmen verblei- 
benden Energiebedarf so zu decken, daß Primärener- 
gieaufwand und Umweltschäden minimiert werden 
und eine sichere Energieversorgung gewährleistet ist. 
Bevor neue Energieversorgungsanlagen errichtet 
werden, müssen zunächst alle MögÜchkeiten der 
Energieeinsparung beim Verbrauch und der Energie- 
umwandlung aus genutzt werden. 

Das Ziel „kostengünstig" ist künftig auf die Energie- 
dienstleistung statt auf Energieträger zu beziehen. 
Daß dies sinnvoll ist, zeigt das Beispiel eines Mieters, 
dem es wenig nützt, wenn die Brennstoff kosten nied- 
rig, die Kosten für die Energiedienstleistung „warme 
Wohnung" aber hoch sind, weü das Haus imzurei- 
chend wärmegedämmt ist. 

Die Energiedienstleistung muß gesamtwirtschaftüch 
kostengünstig bereitgestellt werden. Was in der Kal- 
kulation eines Einzeluntemehmens kostengünstig er- 
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scheint, kann gesamtwirtschaftiich teuer sein, wenn 
externe Kosten, wie Umweltschäden, auftreten. Auf 
gesamtwirtschaftlicher Ebene müssen auch die lang- 
fristige Erschöpfbarkeit fossiler Ressourcen und Un- 
fallrisiken berücksichtigt werden. Umgekehrt er- 
scheinen Einsparmaßnahmen betriebswirtschafthch 
oft als teuer, so daß sie sich auf dem Markt nicht 
durchsetzen, obwohl sie sich gesamtwirtschaftlich bei 
längerfristiger Betrachtung als besonders kostengün- 
stig erweisen. Das Gesetz verlangt deshalb, daß — im 
Rahmen des Zumutbaren — die jeweils gesamtwirt- 
schafthch günstigen Lösungen Vorrang erhalten. 
Dazu gehört neben Einsparmaßnahmen und erneuer- 
baren Energien auch die Nutzung von Umgebungs- 
und Abwärme. Das Ziel, Energiedienstleistungen ge- 
samtwirtschaftlich kostengünstig bereitzustellen, läßt 
sich leichter realisieren, wenn durch umweltpolitische 
Instrumente und steuerhche Maßnahmen gewährlei- 
stet ist, daß die wichtigsten heute noch externen ge- 
sellschafthchen Kosten in die Marktpreise aller kon- 
kurrierenden Energieträger eingehen. 


3. Energieeinsparung im Gebäudebereich 

Da sich die Ziele des neuen Energiegesetzes nicht nur 
auf eine rationellere Bereitstellung von Energieträ- 
gern, sondern von Energiedienstleistungen beziehen, 
also den Bereich der Energienutzung ausdrückhch 
einbeziehen, ist es sinnvoll, die Vorschriften des „Ge- 
setzes zur Einsparung von Energie in Gebäuden" in 
das neue Energiegesetz zu integrieren. Zugleich sind 
die wichtigsten Anforderungen zu präzisieren und zu 
erhöhen, damit sie zur Lösung insbesondere der Kh- 
maprobleme und der Ressourcenschonung beitra- 
gen. 

In § 4 wird für neu zu errichtende Gebäude die bishe- 
rige bauteilbezogene Regelung des Wärmeschutzes 
{Anforderungen an den mittleren K-Wert der Gebäu- 
dehülle) ersetzt durch eine zusammengefaßte Anfor- 
derung, die auf die gesamte Energiebilanz des Ge- 
bäudes abstellt. Als Mindestanforderung wird ein be- 
stimmter Norm-Höchstverbrauch an Nutzenergie pro 
m^ Nutzfläche und Jahr festgeschrieben. Diese Anfor- 
derung soll entsprechend dem fortschreitenden Stand 
der Technik weiter entwickelt werden. In § 4 Abs. 2 
wird dazu die Ermächtigungsgrundlage für eine ent- 
sprechende Rechtsverordnung geschaffen. Mit dem 
Verzicht auf bauteilbezogene Einzelregelungen wird 
die Flexibilität in der Gebäudeplanung erhebhch er- 
höht. 

Der Verbrauchswert von 80 kWh pro m^ Nutzfläche 
und Jahr für Ein- und Zweifamihenhäuser bzw. von 
70 kWh bei anderen Gebäuden hegt deuthch unter 
den gegenwärtigen, nach der Wärme schutzver Ord- 
nung erreichten Werten von umgerechnet 140 bis 
170 kWh. Er geht etwas über die in Dänemark, der 
Schweiz und Schweden (bis 1988) gültigen Standards 
hinaus, die zu Werten zwischen 80 und 100 kWh füh- 
ren, hegt jedoch noch immer unter den in Schweden 
ab 1990 gültigen neuen Standards, die zu Werten um 
60 kWh führen werden. 

Die im Vergleich zu diesem Standard deuthch höhe- 
ren Anforderungen für elektrisch beheizte Gebäude 


soUen den wesenthch höheren Primärenergieauf- 
wand für elektrische Widerstandsheizungen kompen- 
sieren und so der Gleichbehandlung unter Energiege- 
sichtspunkten dienen. Die Anforderungen entspre- 
chen einer in Schweden schon 1980 eingeführten Re- 
gelung. Sie kann durch sogenannte Niedrigenergie - 
häuser mit hohem Dämmstandard und Lüftungswär- 
merückgewinnung erfüllt werden. Nach den neue- 
sten schwedischen Regelungen soU die elektrische 
Beheizung neuer Gebäude bald nicht mehr zulässig 
sein. 

In § 5 wird der Einbau besonders effizienter Techni- 
ken vorgeschrieben, damit vermeidbare Energiever- 
luste unterbleiben. Die Planung von Energieanlagen 
in Gebäuden soll durch einen Energiepaß nach § 10 
unterstützt werden. Ausdrücklich wird der Vorrang 
der Kraft-Wärme-Kopplung und der Abwärmenut- 
zung betont. Bei der Planung neuer Anlagen sind die 
technischen und wirtschafthchen Vorteile einer ge- 
meinsamen Versorgung mehrerer Gebäude auszu- 
schöpfen. Im einzelnen sind die technischen Anforde- 
rungen an die Energie eff izienz in einer Rechtsverord- 
nung näher zu konkretisieren (§ 5 Abs. 3). 

In § 6 wird ergänzend zu den bisher geltenden Rege- 
lungen auch der Betrieb von Warmwasseranlagen 
einbezogen. Es wird vorgeschrieben, daß vorhandene 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung mit Vorrang zu 
betreiben sind und Abwärme mit Vorrang zu nutzen 
ist. 

In § 7 wird den geltenden Regelungen für bestehende 
Gebäude durch einen zusätzlichen Absatz 3 eine Re- 
gelung für Bundesbauten hinzugefügt, die eine ener- 
gietechnisch vorbildhche Modernisierung des Gebäu- 
debestandes des Bundes sicherstellt. Für bestehende 
Bundesgebäude sind danach die verschärften Anfor- 
derungen für neue Gebäude einzuhalten, wenn die 
dazu erforderhchen Investitionskosten sich innerhalb 
der technischen Lebensdauer der Gebäude erwirt- 
schaften lassen. 

In § 8 wird die Ermächtigung für eine Rechtsverord- 
nung zur Erfassung des Energieverbrauchs und der 
Betriebskosten in Mehrfamihenhäusem oder anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen festgelegt. 

§ 9 schreibt für Anlagen zur reinen Stromerzeugung 
ohne Wärmeauskopplung oder Wärmenutzung auf 
fossüer Erzeugungsbasis die heute einsetzbare mo- 
dernste Technik vor. Die Energieausbeute muß auch 
bei der Stromerzeugung verbessert werden, um einen 
Beitrag zur Senkung der C02-Emissionen zu errei- 
chen. Für Anlagen ohne Kraft-Wärme-Kopplung oder 
ohne regenerative Energiebasis sind heute technische 
Wirkungsgrade von mindestens 40% bzw. bei Gas- 
Stromerzeugung von 50 % erreichbar. Bei Sanierung 
und Neubau solcher Anlagen muß schon aus Umwelt- 
schutzgründen die modernste Technologie berück- 
sichtigt werden. Dies wird mit dieser Vorschrift er- 
reicht, 

§ 10 regelt in Anlehnung an eine in Dänemark bereits 
praktizierte Vorschrift, daß alle zum Verkauf stehen- 
den Gebäude energietechnisch begutachtet werden 
müssen. Mit der Erstellung eines Energiepasses wird 
potentiellen Käufern wie auch den Nutzem der Ge- 
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bäude der energietechnische Zustand offengelegt. Es 
ist damit zu rechnen, daß auf diese Weise die Energie- 
effizienz eines Gebäudes zu einem wichtigen Krite- 
rium auf dem Immobüienmarkt wird. 


4. Träger der Energieversorgung 

§ 11 bestimmt die Gemeinden zu Trägern der örtÜ- 
chen Energieversorgung. Energieversorgung ist als 
Teil der Daseinsvorsorge eine öffentüche Aufgabe, 
die von den Gemeinden wahrzunehmen ist. Sie gehört 
zur gemeindüchen Zuständigkeit im Sinne des Arti- 
kels 28 Grundgesetz. Im Unterschied zum geltenden 
Energiewirtschaftsgesetz umfaßt der Begriff der 
„Energieversorgung" nicht nur die Bereitstellung lei- 
tungsgebundener Energien, sondern auch Energie- 
sparmaßnahmen zur Senkung des Energiebedarfs. 
Die Gemeinden können eigene Energieunternehmen 
bilden oder andere Unternehmen mit der Energiever- 
sorgung beauftragen. 

Die ausdrückliche Verankerung der kommunalen 
Kompetenzen erleichtert es, die Energieversorgung, 
die seit den 20er Jahren übermäßig zentrahsiert wor- 
den ist, stärker den Zielen des § 1 anzupassen. Mit 
dieser Vorschrift wird für die Umstrukturierung der 
Energieversorgung in den neuen Bundesländern klar- 
gestellt, daß sie in ihrem Zuständigkeitsbereich Trä- 
ger der Energieversorgung sind. Bei der anstehenden 
Neuorganisation der Energieversorgung in den neuen 
Bundesländern stellt diese Vorschrift demnach klar, 
daß die Kommunen darüber befinden, ob sie in ihrem 
örthchen Wirkungskreis eigene Energieversorgungs- 
Unternehmen begründen oder darüber entscheiden, 
welche Kooperationen sie mit anderen Energieunter- 
nehmen eingehen woUen. 

Angestrebt ist keine prinzipielle „ Kommun ahsie- 
rung" der Energieversorgung, die zu einer Verdrän- 
gung oder gar zur Enteignung nichtkommunaler 
Energieversorgungsunternehmen führen würde. Mit 
dieser Vorschrift wird auch die Tätigkeit regionaler 
oder überregionaler Energieunternehmen nicht ein- 
geschränkt, wie § 1 1 Abs. 2 klarstellt. Die Gemeinden 
sollen vielmehr ihren energiepoütischen Einfluß z. B. 
bei der Festlegung von Versorgungsgebieten (§ 12), 
beim Abschluß von Konzessionsverträgen (§ 19) und 
bei der Aufstellung von Energiekonzepten (§ 20) stär- 
ker nutzen als bisher. Die Laufzeit der Konzessions- 
verträge kann 20 Jahre betragen, wenn die Gemeinde 
und das Energieunternehmen die Mögüchkeiten ra- 
tioneller Energienutzung ausschöpfen. Im übrigen 
wird sie auf zehn Jahre festgelegt, um die Entschei- 
dungsfreiheit der Gemeinde zu stärken. Die Festle- 
gung von Versorgungs- und Vorranggebieten sowie 
die Konzessions- und Demarkations Verträge bedürfen 
wegen ihrer energiepoütischen Bedeutung der An- 
meldung der zuständigen Behörde. 

Privatwirtschaftiich organisierte Unternehmen kön- 
nen von den Gemeinden weiterhin mit der Bereitstel- 
lung von Energie dienstleistungen beauftragt werden. 
Sie müssen in der Lage sein, die neu gefaßten Ziele 
des § 1 bei allen ihren Aktivitäten zu beachten. 
Die Bereitstellung von Energie dienstleistungen ein- 


schüeßüch der Versorgung mit leitungsgebundener 
Energie soll künftig im fairen Wettbewerb zwischen 
Gemeinden und privaten Energieuntemehmen orga- 
nisiert werden. 

§ 12 Abs. 3 gibt den Gemeinden die Möglichkeit Vor- 
ranggebiete für die Fernwärmeversorgung auszuwei- 
sen; mit dieser Vorschrift wird klargestellt, daß die 
diesbezügüche Befugnis der Gemeinden, die aus ihrer 
Zuständigkeit gemäß Artikel 28 GG folgt, uneinge- 
schränkt besteht. Die Festlegung ist den zuständigen 
Landesbehörden anzuzeigen, um die Abstimmung 
auf überörtücher Ebene durchzuführen. 

Die Gemeinden behalten die Befugnis, durch Konzes- 
sionsverträge mit Energieunternehmen die Versor- 
gung zu regeln. Die Laufzeit von Konzessionsverträ- 
gen wird auf zehn Jahre begrenzt, es sei denn, daß die 
Vertragsparteien alle Mögüchkeiten der rationellen 
Energienutzung, insbesondere der Fernwärmeversor- 
gung und des Einsatzes erneuerbarer Energien aus- 
schöpfen. Diese Vorschrift hat große Bedeutung für 
die Versorgung in den neuen Bundesländern. Die 
zeitüche Befristung von Konzessionsverträgen soll die 
Gemeinden in die Lage versetzen, nach dem Ablauf 
der Konzessionsverträge eine eigene Versorgung mit 
ökologisch verträgüchen Versorgungsstrukturen auf- 
zubauen. Die Übernahme der Energieanlagen wird 
durch § 16 erleichtert. 

Nach § 13 bedarf die Tätigkeit eines Energieunter- 
nehmens der Genehmigung der zuständigen Be- 
hörde. Die Genehmigungspfücht umfaßt die Auf- 
nahme bzw. jede Ausdehnung der Versorgung von 
Endverbrauchern. Die Genehmigungspfücht wird ge- 
genüber dem bisherigen Zustand ausgeweitet. Die 
Genehmigung wird nach § 13 Abs. 2 nur erteilt, wenn 
die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des ver- 
sorgenden Unternehmens nachgewiesen ist und ins- 
besondere dessen Fähigkeit und Bereitschaft vorüegt, 
die Ziele des neuen Energiegesetzes zugunsten einer 
ökologischen Energieversorgung sowie die sonstigen 
ihm durch das Gesetz aufgelegten Pflichten zu erfül- 
len. Damit hat die Genehmigungsbehörde die Pflicht, 
die struktureUen und ökologischen Auswirkungen der 
zu erwartenden Tätigkeit zu prüfen. 

Für Versorgungstätigkeiten von geringerem Umfange 
kann durch Rechts Verordnung festgelegt werden, daß 
eine Genehmigung nicht erforderüch ist. 

Bei Widerruf der Genehmigung kann die Gemeinde 
ein anderes Energieuntemehmen beauftragen. Es 
wird auf die bisherige Regelung des § 8 EnWG zu- 
rückgegriffen. 

Neu eingeführt wird eine vierjährige Berichtspfücht 
der Energieunternehmen über die getroffenen Maß- 
nahmen bez. einer umweltverträgüchen und kosten- 
günstigen Energieversorgung. 

§ 14 bestimmt die allgemeine Anschluß- und Versor- 
gungspfÜcht von Energieunternehmen. § 14 Abs. 2 
Ziffer 1 übernimmt die entsprechende Regelung des 
EnWG. 
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5. Genehmigungsverfahren für Energieanlagen 

§ 15 regelt das Genehmigungsverfahren für Anlagen 
zur Erzeugung oder Verteilung leitungsgebundener 
Energie. 

§ 15 Abs. 1 geht — in Abweichung der bisherigen Re- 
gelungen des Energiewirtschaftsgesetzes — von einer 
einheitlichen Genehmigungspflicht für alle Energie- 
anlagen aus. 

Gemäß § 15 Abs. 1 kann die Bundesregierung durch 
Rechts Verordnung Ausnahmen von der Genehmi- 
gungspflicht festlegen bei Verteilungsanlagen, wenn 
ein Investitionskonzept des Antragstellers vorÜegt 
oder bei Energieanlagen für den Eigenbedarf. 

Um zu einer bundesweit einheithchen Genehmi- 
gungspraxis zu kommen, soll gemäß § 15 Abs. 2 durch 
eine Rechtsverordnung festgelegt werden, welche 
Angaben die Energieuntemehmen zur Erreichung ei- 
ner Genehmigung den Behörden vorlegen müssen. 
Wichtig ist dabei, daß die Energieunternehmen alter- 
native VersorgungsmögÜchkeiten darzustellen ha- 
ben, um zu einer ökologisch verträglichen und kosten- 
günstigen Versorgungsstruktur zu kommen. 

Gemäß § 15 Abs. 3 wird ein Vorhaben nur genehmigt, 
wenn die energiewirtschaftliche Notwendigkeit nach- 
gewiesen ist. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn 
das Vorhaben eine künftig zu erwartende Energiebe- 
darfssteigerung abzudecken geeignet ist. Das Vorha- 
ben muß vielmehr den in § 1 genannten Zielprioritä- 
ten entsprechen. Das bedeutet, daß eine Erweiterung 
der Erzeugungs- und Verteilungskapazität nur ge- 
nehmigungsfähig ist, wenn zuvor die wirtschafthch 
realisierbaren technischen Möglichkeiten ausge- 
schöpft worden sind, um den Bedarf an leitungsge- 
bundener Energie zu senken und Energiebedarfsstei- 
gerungen möghchst gar nicht entstehen zu lassen. 

Zu den vorrangig zu verwirkhchenden technischen 
Möglichkeiten gehören z. B.: 

— Investitionen in die Effizienz Verbesserung vorhan- 
dener Energieerzeugungs- und Energievertei- 
lungsanlagen, z. B. Umrüstung von Kraft- und 
Heizwerken auf Kraft-Wärme-Kopplung, 

— Einsparinvestitionen im Nutzungsbereich, etwa 
bei Industrie, Gewerbe und Haushalten zur Ver- 
minderung des Energiebedarfs, 

— Investitionen zur Erschließung ungenutzter Umge- 
bungs- und Abwärmepotentiale und regenerativer 
Energiequellen. 

Gemäß § 15 Abs. 3 sind bei der Planung neuer Anla- 
gen der Energieerzeugung und -Verteilung aUe Mög- 
lichkeiten zu nutzen, um Energieverluste und Um- 
weltbelastungen durch Einsatz der energiepoütisch 
sinnvollsten und effizientesten Technik zu minimie- 
ren und zunächst die vorhandenen Kraft-Wärme- 
Kopplungs- Potentiale im Industrie-, Gewerbe- und 
Kommunalbereich auszuschöpfen. 

Gemäß § 15 Abs. 3 Ziffer 5 wird die schadlose Besei- 
tigung bzw. ordnungsgemäße Verwertung entstehen- 
der Schadstoffe aus dem Betrieb der Anlage vorge- 
schrieben. 


§ 15 Abs. 3 Ziffer 2 stellt klar, daß auch Energieunter- 
nehmen, deren Unternehmenszweck bislang darauf 
beschränkt ist, leitungsgebundene Energie zu erzeu- 
gen oder zu verkaufen, sich künftig entsprechend den 
Zielen des neuen Energiegesetzes an dem Grundsatz 
orientieren müssen, daß Einsparen Vorrang vor Zu- 
bauen hat. Zum Nachweis gehört auch, daß das Ener- 
gieunternehmen auf andere Unternehmen, öffentli- 
che Körperschaften oder private Haushalte einwirkt, 
daß diese vorhandene Energiesparpotentiale nut- 
zen. 

§ 15 Abs. 4 gibt den Genehmigungsbehörden die 
Möglichkeit, nachträghche Ergänzungen und Aufla- 
gen zu verlangen. 

§ 15 Abs. 5 schheßt aus, daß der Um- oder Neubau 
einer Energieanlage nur deshalb nicht genehmigt 
wird, weil ein Versorgungsunternehmen, das wirt- 
schaftliche Interesse geltend macht, seine vorhande- 
nen, weniger rationellen und umweltverträghchen 
Anlagen noch möghchst lange auslasten will. 

§ 15 Abs. 6 eröffnet der Aufsichtsbehörde die Mög- 
hchkeit, die Beseitigung von bestimmten Energiean- 
lagen, die nicht mehr benötigt werden, auf Kosten des 
Energieunternehmens anzuordnen. 

§16 stellt klar, daß die Investitionskontrolle bzw. 
-genehmigung von Energieanlagen nicht mehr, wie 
derzeit vielfach praktiziert, ohne Einbeziehung der 
raumordnerischen Belange erfolgen darf und daß die 
Ergebnisse der Umweltverträghchkeitsprüfung eben- 
falls berücksichtigt werden müssen. 


6. Einspeisung von dezentral erzeugter Energie 

Die rechthchen Bedingungen für die dezentrale Ener- 
gieerzeugung außerhalb der Energieunternehmen 
sind — trotz des Stromeinspeisungsgesetzes — noch 
nicht so gestaltet, daß ihre Volkswirts chafthchen Vor- 
teile in vollem Umfang genutzt werden. Die Kraft- 
Wärme-Kopplung bleibt weiterhin ungenutzt. Die 
vorgesehene gesetzliche Regelung des § 17 für die 
Einspeisung und die AnkaufsverpÄchtung geht über 
das Stromeinspeisungsgesetz hinaus, weil Anlagen 
aus Kraft-Wärme-Kopplung jetzt einbezogen wer- 
den. 

Die Vergütung für den Ankauf von Energie aus kom- 
munaler oder industrieller Eigenerzeugung erfolgt 
gemäß § 17 Abs. 2 auf der Grundlage der längerfristig 
vermeidbaren Kosten der Energieversorgung. Dazu 
dürfen die Energieunternehmen nur die tatsächhchen 
Kosten von Reserveleistungen, nicht jedoch die fikti- 
ven Reservevorhaltekosten Eigenerzeugern in Rech- 
nung stellen. Auch zu diesem Zweck sieht § 17 Abs. 3 
vor, daß Eigenerzeuger nicht schlechter gestellt wer- 
den dürfen als Energieverbraucher ohne eigene Er- 
zeugung. 


7. Tarif- und Vertragsgestaltung 

In der Marktwirtschaft ist der Preis der erzeugten Pro- 
dukte das entscheidende Steuerungsinstrument für 
Konsum und Investitionen, Im Gegensatz zum übU- 
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chen Handel mit Gütern und Dienstleistungen mit nur 
einer einzigen Preisstellung je Produkteinheit werden 
die leitungsgebundenen Energien Elektrizität, Gas 
und Fernwärme fast ausnahmslos nach einer gespal- 
tenen Preisstruktur verkauft. Sie weist einen festen, 
mengenunabhängigen Anteil sogenannter Grund- 
bzw, Leistungspreis- und einen variablen, mengenab- 
hängigen Anteü — sogenannter Arbeitspreis — auf. 

Die Preisaufspaltimg hat zur Folge, daß sich eine ratio- 
nelle Nutzung bei diesen Energieträgern weniger 
lohnt als bei den nicht an Leitungen gebundenen 
Energieträgern Öl und Kohle, weil Verbrauchseinspa- 
rungen im allgemeinen nur mit den Arbeitspreisen 
bewertet werden. Dadurch verringert sich die Wirt- 
schaf tiichkeit von Investitionen der rationellen Ener- 
gienutzung je nach Energieart und Abnehmergruppe 
bei leitungsgebundenen Energieträgern um etwa 
30 bis 60 % im Vergleich zu Energieträgern mit imge- 
spaltenen Preisen. Hierdurch wird die weitere not- 
wendige Entkoppelung von Energieverbrauch und 
Wirtschaftswachstum nachhaltig gehemmt. 

Bei der Elektrizitätsversorgung bleibt bei der nüt der 
Preisaufspaltung bisher verbundenen Degression der 
Energiepreise unberücksichtigt, daß seit langem und 
auf überschaubare Zeit die langfristigen Grenzkosten 
für jede zusätzhch erzeugte Kilowattstunde die durch- 
schnitthchen Erzeugungskosten übersteigen. Jedes 
wegen Mehrverbrauch erforderüche neue Kraftwerk 
führt zu einem Anstieg des Strompreisniveaus. Die 
Energieunternehmen können bisher ihre Produkt- 
preise aufgrund ihrer Monopolstellung fast nach Be- 
heben ihren absatz- und marktstrategischen Zielen 
eines wachsenden Energieabsatzes anpassen. 

Weitgehend fehlt der korrigierende Einfluß des Wett- 
bewerbs im Energiemarkt, dem Wirtschaftsunterneh- 
men sonst ausgesetzt sind. Deshalb bewirken die 
Preise der leitungsgebundenen Energieträger nicht 
diejenigen Steuerungsimpulse, die eine optimale Ver- 
wendung der volkswirtschafthchen Ressourcen ge- 
währleisten. Die Preis- und Tarifs truktur der leitungs- 
gebundenen Energieträger hat energie- und umwelt- 
pohtische Mängel. Angesichts der Klimagefahren, 
aber auch begrenzter Energievorräte muß die LFm- 
welt- und Ressourcenschonung in die Tarif- und Ver- 
tragsgestaltung eingehen. 

Bei der Reform der Tarif- und Vertragsgestaltung muß 
aber auch berücksichtigt werden, daß die Leistung 
der Versorgungssysteme den kurzzeitig auf tretenden 
maximalen Energieverbrauch befriedigen kann. Des- 
halb sind Tarif- und Vertragsstrukturen erforderhch, 
die dem einzelnen Energieverbraucher über den von 
ihm durch seinen Verbrauch ausgelösten Kapazitäts- 
effekt im Versorgungsnetz und den Erzeugungsanla- 
gen Kenntnis geben. Dazu müssen die Preise so ge- 
staltet sein, daß der Energieverbrauch zu den Zeiten 
der höchsten Inanspruchnahme des Energieversor- 
gungsnetzes und der Erzeugungsanlagen vergleichs- 
weise teuer ist, während er zu den anderen Zeiten 
entsprechend bühger ist, so daß das durchschnitthche 
Preisniveau nicht ansteigt. Die Energiepreise sind also 
zeithch zu staffeln, wobei die Gesamtbelastung des 
Netzes wichtig ist. Diese Preisstruktur ist geeignet, 
Impulse für die notwendige grundsätzüche Verbesse- 


rung des Wirtschaftens mit leitungsgebundenen Ener- 
gien zu geben. 

Gemäß § 18 Abs. 1 sind entscheidend für die Preisge- 
staltung die zurechenbaren Kosten der Energieversor- 
gung bei Berücksichtigimg gleichmäßiger Lastvertei- 
lung gemäß § 18 Abs. 3. Diesen Zielen imd denen der 
Energie einsparung dient ein zeitvariabler hnearer Ta- 
rif. Die Preise und Tarife sollen in ihrer Höhe und zeit- 
hchen Geltung gemäß den Grenzkosten der Erzeu- 
gung und Verteüung gestuft werden, es sei denn, die 
Preisbüdung erfolgt im Wettbewerb. 

Wegen der Durchmischung der Energiebezüge von 
Tarif- bzw. Sonderabnehmem enthält § 18 Abs. 2 eine 
sie betreffende Gleichbehandlungsvorschrift. Ent- 
sprechend § 18 Abs. 3 wird die Genehmigung der zu- 
ständigen Behörde im Gegensatz zum bisherigen Zu- 
stand sämtiiche Tarif- und Vertragsvereinbanmgen 
an den Zielen der §§ Iff. und des § 18 messen. 

In einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 4 werden 
die näheren Regelungen getroffen. Diese Rechtsver- 
ordnung löst die bisherigen allgemeinen Versor- 
gungsbedingungen und Tarifordnungen ab. Bei der 
Formuherung von Bedingungen sind die Ziele dieses 
Gesetzes, insbesondere der §§ Iff., zu beachten. 


8. Konzessionsverträge 

Die Konzessionen für die Versorgung von Letztver- 
brauchem mit Elektrizität und Gas haben sowohl für 
die Struktur der Elektrizitäts- und Gasversorgung als 
auch als kommunale Einnahmequelle erhebhche Be- 
deutung. Bei der Fern wärme Versorgung ist nur ein 
vergleichsweise geringes Gestattungsentgelt übüch. 

In finanzieller Hinsicht sind die Konzessionsabgaben 
aus der Elektrizitäts- und Gasversorgung für die Kom- 
munen unverzichtbar. Ge samt deutsch wird heute mit 
einem Aufkommen von etwa 7 Mrd. DM gerechnet. 

In Anbetracht dieses Aufkommens kann das System 
der Konzessionsabgaben nur im Zusammenhang mit 
einer grundsätzhchen Reform der Gemeindefinanzie- 
rung neu geordnet werden. 

Nach dem Urteü des Bundesverwaltungsgerichts vom 
November 1990 haben alle Konmiunen einen An- 
spruch auf Konzessionsabgaben. Die noch geltende 
Konzessionsabgaben-Verordnung muß deshalb abge- 
löst werden. 

§ 19 sieht deshalb eine Weiterentwicklung entspre- 
chend den Gesetzeszielen auf gesetzhcher Basis vor. 
Dabei wird klargestellt, daß Konzessionen auch als 
Entgelt für die öffenthche Beauftragung mit der Ver- 
sorgung gewährt werden. Alle Gemeinden sollen in 
Zukunft Konzessionsabgaben erhalten. In der Strom- 
und Wärmeversorgung sollen deshalb die Sätze die- 
selbe Höhe haben. 

Die Laufzeit kann 20 Jahre betragen, wenn ein Teü 
des Aufkommens für Maßnahmen der Energieeinspa- 
rung und rationellen Energienutzung verwendet 
wird. Die bisherigen Zahlungen regelt eine Bestands- 
schutzklausel, Die Konzessionsverträge können von 
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der zuständigen Behörde untersagt werden, wenn sie 
gegen §§ 1, 12, 19 Abs. 1 verstoßen. 


9. Energiekonzepte 

Örtliche imd regionale Energiekonzepte haben sich in 
der kommunalen Praxis seit Jahren als bürgernahes 
Plammgsinstrument bewährt. 

Ein Energiekonzept untersucht, meist auf örthcher 
oder teilörthcher Ebene, die jeweils sinnvollsten Alter- 
nativen für eine rationelle und umweltfreundtiche 
Energienutzung und bewertet sie unter technischen, 
wirtschaftlichen, organisatorischen und Umweltge- 
sichtspunkten. Dadurch werden den Kommunalpoliti- 
kern und Energieuntemehmen, der Wirtschaft und 
den Bürgern die energiepolitischen Entwicklungs- 
möghchkeiten ihrer Gemeinde oder ihres Betriebes 
transparent gemacht. Es wird möghch, konkret vor 
Ort darüber zu diskutieren und zu entscheiden, wo 
und zu welchen Kosten sich Einsparpotentiale im 
Strom- und Wärmebereich oder regenerative Energie- 
quellen verstärkt nutzen lassen. Praktikable Maßnah- 
men können auf dieser Grundlage ausgewählt, plane- 
risch vorbereitet und in Investitionsprogramme umge- 
setzt werden. Dadurch wird es auch möghch, die bis- 
her meist unkoordinierten Energieplanungen einzel- 
ner Behörden, Unternehmen und privater Haushalte 
besser zu integrieren. 

§ 20 enthält eine Soll- Vorschrift für Gebietskörper- 
schaften, die Energiekonzepte aufstellen. Allerdings 
kann die zuständige Behörde bei den nach dem neuen 
Energiegesetz durchzuführenden Genehmigungsver- 
fahren die Aufstellung von Energiekonzepten verlan- 
gen. 

Die praktischen Erfahrungen mit Energiekonzepten 
zeigen, daß deren Quahtät sehr unterschiedtich sein 
kann. Daher werden in Absatz 2 Mindestanforderun- 
gen genannt, die sicherstellen sollen, daß ein Energie - 
konzept nicht ledighch die ohnehin vorhandene ener- 
gietechnische Situation einer Gemeinde oder eines 
Betriebes darstellt und als ausreichend bewertet. Ein 
Energiekonzept soll vielmehr alle sinnvollen Möghch- 
keiten und Maßnahmen zur Erfüllung der Gesetzes- 
ziele, insbesondere zur Energiebedarfs- und Ver- 


brauchssenkung prüfen und bewerten, die Betroffe- 
nen beteihgen und die Energieverbraucher durch In- 
formation und Beratung auf EinsparmÖghchkeiten 
hinweisen. 


10. Energieprogramme 

In den 70er Jahren hatte die Bundesregierung begon- 
nen, die Ziele und Maßnahmen ihrer Energiepolitik 
erstmalig in einem Energieprogramm der Öffentiich- 
keit darzulegen. 

Wegen der kritischen umweltpotitischen Situation 
und den ungelösten, insbesondere langfristigen ener- 
giepohtischen Fragen verpflichtet § 22 die Bundesre- 
gienmg, alle vier Jahre ein fort geschriebenes Ener- 
gieprogramm vorzulegen. 

Da die Länder wesentliche energiepohtische Kompe- 
tenzen haben, können sie gemäß § 22 Abs. 4 eigene 
Energieprogramme aufstellen. 

Mit dem nach § 22 Abs. 3 einzuberufenen Sachver- 
ständigenrat für Energiefragen soll ein unabhängiges 
Beratungsgremium, vergleichbar dem Sachverständi- 
genrat für Umweltfragen, geschaffen werden. 


11. Schluß- und Übergangsvorschriften 

§§ 23, 24, 25 sind den Regelungen des Energieein- 
spargesetzes nachgebildet. § 23 definiert das Krite- 
rium der Wirtschaftlichkeit unter Bezugnahme auf § 1 
etwas weiter als die bisherige Vorschrift des Energie- 
einspargesetzes. 

§ 25 sieht im Absatz 2 eine Erhöhung der Geldbußen 
auf 100 000 bzw. 10 000 Deutsche Mark vor. 

§§ 27, 28, 29 enthalten die Zuständigkeitsregelungen 
und die Überleitungsvorschriften, insbesondere die 
Fortgeltung von Genehmigungen, die nach dem Ener- 
giewirtschaftsgesetz erteilt worden sind, 

§ 30 regelt, daß das Energiewirtschaftsgesetz und das 
Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden mit 
dem Tag der Verkündung dieses Gesetzes außer Kraft 
treten. 
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